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ECCELLENZA 



P 

JL. Jaccìavi , Eccellenza , quella 
flcjfo benigno favore con cui. vi de- 
gnafie accogliere il mìo Eudiometro 
accordare or pure a qucjìc ricerche che 
ne ragionano la co(hru%ione e tufo. 



INTRODUZIONE. * 



LA Chimica dell' aria per le molte importanti (co- 
perte che in e!Ta giornalmente 11 fanno, ora- 
mai divenuta l'occupazione di tutti i Filici dell' 
Europa , talmente verfo la meta dell' anno feorfo irri- 
to la mia curiofità , che fofpefi per un momento gli 
altri miei fludj mi vidi forzato a gettarmi nel vallo 
campo di quelle nuove fperienze: e ficcome l'arte 
dello fpe ri menta re facilmente induce paffione, la eu- 
tiolìtì divenne in brieve un' occupazione ed occupa- 
zion tale, che molte fere del Carnovale furono paf- 
fate in folitudine a fpcrìmentare unitamente al cele- 
bre Profeflbre D. Pietro Mofcatì , il quale da molto 
tempo lì occupa con fucceffo , come in tutte le altra 
eofe, anche in quefto genere di efperienze. 

Nacque fra le altre idee In converfando quella 
ancora di iurereffare la pubblica curio/ita coli' efame 
della fàlubrità dell' aria dei divertì quartieri di que- 
lla Citta, e fpecialmente del ridotto del Teatro che 
fofpettavalì infetta quanto quella dei fepolcri . 

Varj quindi furono i comuni tentativi per efe- 
guire quefto utile progetto, i! quale come ognun ve- 
de elìge una delicatezza che va fino allo fcrupolo. 
A tal effetto non fi iralafcib di «laminare gli apparati 
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tutti finora eoBofclurl , e fi tento di migliorarli con 
vari artificj e fpefe ancori : ma il tutto inutilmente . 
Poiché la natura di quelle efperienze non ci larda- 
va accontentare della mediocrità trattandoli di rilut- 
titi che si da vicino intefeflàvano la pubblica falli- 
te : altronde io non mi fapeva fin d' allora perfuade- 
re che l'aria Uffa contenuti dell' ari» atmosferica Cof- 
fe un elemento di falubriti » tome da Prieflley fi fup- 
foneva, né abbaitanza quindi vedea fienro il giudi- 
zio dell' aria nitrofa come comunemente adopera- 
vafi ad indicare la falubriti od infalubriil delle arie. 
Perloché da me fieno mi feci con attenzione a con- 
frontare « combinar esperienze , ed anche a farne del- 
le nuove per eliminare in che mai confiftelfe la fa- 
lubrita dell' aria, ed il come l'aria nitrofa la po- 
teife indicare . 

Le nuove e belle fperienze ultimamente pubbli- 
cate dal fbddetto Dr. Prieflley , quantunque mi deffe- 
to tatti qoei lumi che mi mancavano circa l' analiG 
dell'aria nitrofa ( pure abbalìanza non mi foddi sfece- 
ro riguardo all' ufo di effa come indice delle delica- 
te differenze della fabbri ti dell' aria. Poiché riè il 
fuo apparito , quantunque il piti efatto di quanti fi- 
nora io mi conofea, non ha nè quella efattezza , né 
quella comodità cotanto neceffaria per ben efegoire 
quelle fperienze, né è. femore vero che il malGroo 
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ài diminuzioni dell' aria atmosferica indichi Tempre 
il maffimo di falubrità, anche nella fiippofiz ione che 
l'aria fifla in quella contenuti Ita un elemento di fa- 
lubrità. Perloché io mi determinai principalmente a 
migliorarne l'apparato, ed immaginai quindi una co- 
moda macchinetta con cui far efattamente fi poteffe- 
ro quelle efperiettze. Quella Macchina ebbe l'onore 
poi nel mefe di Marzo di effere preferitala a quello na- 
fta) illuminato Miniflro S. E. il Sig. Conte di Firmian , 
il quale l'accolfe con quella umanità che rende co- 
tanto ammirabili le altre rare virtù che adornano 
quello illulìre Mecenate. 

Molti amici poi a' quali la moftrai , e f peci al- 
ni ente il Profeflbr Mofcati, mi con figliarono a ren- 
derla pubblica . Ma elfendomi pervenuta notizia che 
in Firenze il rinomato Sìg. Abbate Felice Fontana 
ne avea immaginate e coiìrnite fette , come egli flef- 
fo ne fcrilTe al Mofcati , fgomentato dalla fertilità di 
quelle invenzioni andai temporeggiando finatrantochè 
eomparilfero , ed in tanto vieppiù meditai fu di que- 
lle materie . E ficcarne nelle Scienze nuove egli è 
tacile a far qualche feoperta, cosi a me ancora riufe) 
di farne alcuna che tolta comunicai al Mofcati , il 
quale anche fi compiacque di parteciparle col dife- 
gno e definizione della mia Macchinetta al fuddetto 
Sig. Fontana , e mi animo fortemente afeguitarle. 



Da quelli impnlfi e dalla fperania che porelTero 
(Aere di qualche utilità fono nate quelle mìe ricerche 
che ora fi azzardano di tentare la pubblica indul- 
genza , poiché elleno fperano di poterfela meritare 
per quello riguardo . Ecco quanto elleno conten- 
gono. 

ZTpofla brevemente la Storia della (coperta dell' 
aria nitrofa e delle Tue principali proprietà , e rile- 
vati alcuni difetti dell' apparito Prieflleyano , viene 
la detenzione ragionata dell' Eudiometro , che con 
tal nome io chiamo la mia Macchinetta da Eudhs 
parola Greca lignificante bontà dell' aria , accompa- 
gnata delle avvertenze piìi neceffarie per la coftru- 

Qaevte avvertenze neee Ha ri atti co te conducono 
all' aitatili dell'aria ni t fola , che fi dìmofir.i con deci- 
jìve efpetienze altro non elfcre che aria comune , 
lenente in diffoluzione dell' acido hitrofo combinato 
co! flogilto.fofianza troppo oramai noia per aver bi- 
fogno di qui definirla . Quindi per indicare il come 
quell'aria agifea falla comune lì annunziano !e bel- 
le congetture del Sig. Dr. Prieflley circa la for- 
mazione delta noftra atmosfera , le quali , quantunque 
foggiacciano a varie difficoltà che ivi lì rilevano , pu- 
re non turbano la fpiegazione da luì data circa l'i- 
ota» dell' aria nitrofa fulla comune : poiché con va- 



rie esperienze fi dimoflfi che il flogifto contenuto 
Dell' aria nitrofa 11 utlifce colla comune , che da 
quella combinatione viene precipitata l'aria filli in 

niune fono contratte dal flogillo . 

Dimoilro poi che quella contrazione varia , fecon- 
do la maggior o minor quantità di flogillo contenuta 
nell'aria nitrofa, che quello foptaccarico di flogillo lì 
ottiene con cavar l' aria nitrofa dai metalli collo fpi- 
rito di nitro fumante e con altri procelfì ancora, e 
ne dò la fpiegazione di tutti quelli fenomeni appog- 
giata alle note proprietà dei flogiilo e dell' acido 
nìttofo , mollrando quindi la necelfità in cui i Filiti 
fono di convenire in aITcgnare non meno un co- 
man metodo che s' Ìndici onde procurarli un' aria 
nitrofa fempre caricata di una collante dofe di Ra- 
glilo, che de! limite di faturaiione dell'aria nitro- 
fa colla comune : a quelli principi fi fubordinino 
tutte le altre diminuzioni dell' aria comune pro- 
dotte dagli altti procedi . 

Pollo dunque che V aria nitrofa fa precipitar 
l'aria filfa, e che la maggior o minor diminuzione 
dell' aria comune refìtlua dipende dal maggior o mi- 
nor rlogifto che elfa conriene , lì inoltra ad efami- 
nare fc l'aria lilla ed il flogillo fieno o no elementi 
d' infalubritl dell' aria. 



£ primieramente li dimoflra che mi delle 
principali frazioni dei polmoni è h peripirazione 
infenfibile del flogilio, peripirazione nò definita per 
anco né calcolata da alcuno dei Fifiologi , che quel!* 
peripirazione varia fecondo i diverti Itati del colpo 
umano, e fecondo 1' attitudine dell' arii comune a 
riceverlo . 

In fecondo luogo fi efamim fe l'aria fitta in 
quanto i contenuta nell' aria comune iìa un elemen- 
to o no di infalubtità , ed cipolle ed eliminate 
le ragioni in contrario addotte , fi dimoftfano chia- 
ramente gli equivoci che hanno preib alcuni Filici 
in fupporla falubre. Ed in quella occafione con va- 
rie nuove efperienze li pruova che l'acidita dell' 
ari» fina proviene dall' acido con cni li cava, che 
la riffa pnb migliorare Io flato dell' aria , quando non 
ì legata coli' umido aereo , e ciò con neutralizzare 
gli alcali volatili in quella differii : ma che cib 
far non pub quando ì tenura in diffoluzitmi dall' umi- 
do aereo , e quindi fi dilucidano vari fenomeni im- 
portanti della criflallizzazione non meno che altri fe- 
nomeni della natura finora mal conofcìuti e fpie- 
gati , come per efempio le variazioni del Barome- 
tro, problema in Tifica ancor ìrrefoluto , la falubri- 
ù delle meteori , delle fìagioni , dei venti non per- 
anco abbaiianza e convenevolmente efaminate, oltre 



ad. altie nozioni Fjfiche pei Io palTato ignorate , per- 
chè dipendenti da quella Teoria: 

Veduto adunque che l' aria Ma ed il flogifto 
tono clementi dell' infalubrità deli' aria , fi pafla a 
provare che l' aria nirrofa pub indicare la quantità 
di quelli vili contenuti nel!' aria comune: ed a tal 
fine fi danno le più necelfarie ed importanti avverten- 
ze per fare le fperienze Eudiometri che , fperienze fi- 
curamente più orili ed importanti di rutte le me- 
teoroligiche finora fatte , mentre non fi limitano alla 
fola fìerile curiofità di fapere di quante linee o polli- 
ci il Barometro ed il Termometro fieno itati piii 
alti un giorno dall' alrro , ma indicano la maggiore 
o minore refpirabilità dell' aria , di un vento , la fa- 
lubrità di una fìagione ec. , oggetti tutti della mag- 
gior importatila , e che bene iludiati pofTon preve- 
nire infiniti abufi, e forfè anche pronoflicare e ri- 
parare le più terribili epidemie. 

Ecco il poco che io ho fatto: e mi riputerò ab- 
baflama ritompenfato fe quelle mie ricerche potran- 
no interereflare le utili premure dall' ottimo Go- 
verni a cui fortunatamente fiamo affidati , od ecci- 
teranno qualche ingegno più felice a pubblicarne del- 
le migliori. Noi abbiamo ragion di fperarlo: li ra- 
pidi ptogreffi fatti in qjelh parte della Chimica in 
<i poco fpaiio di tempo, gli sfarci riuniti di tanti 



Filici che vi cofpirano, (a probabilità, anii la mo- 
rale certezza di fare (coperte anche maggiori , ci fati- 
no Tperare che la natura debba prepararci Dna di 
quelle fortunate epoche , che dopo un lungo I a fio di 
tempo', cangiano in un tratto la faccia delle Scienze' 



/* maggior patte imperfetti 
* precipitati , * fi h pretendi (fi di meritarmi qualche 
riputazione fra i Fihfifi li dovrei tener chiufi dentri 
di me fino a tante eie dhitnijfero migliori. Ma giac- 
chi nelle fetenze nuove, malte volte la comunicazione 
delle idee anche pià /empiici e mediocri produce un 
buon effetto, Jia eccitando P attenzione degli uomini 
^ingegno , jia dando loro occafiont di fare ulteriori 
/coperte, perei» io li pubblico. Poiché 'lo trovo pià 
importante che le utili cognizioni fi avanzino , dì quel 
che fin che un veflrt) amico fia reputato meno valente 
Titùfifi. Franklin Works In. to P. CoUinfcn. 
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Sanaorii Siafl. in Artem Gaietti . 
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STno dall' anno ,727. il Dottori: Stefano 
Hales (■) irti offervaro che il rapar e j a . 
flica, che frolgefì dilla diflòluzione delle 
piriti di Walton nello fpirito di nitro, ol- 
tre aver uno fpiace voi i/fimo odore avvicinameli d'affai 
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fui!' aria comuni rifa nociva et ; fulF aria nitro/a, e 
più ancora nel capitolo the per moderna intitolò 
tentativi, e confetture ec. 

Ma quantunque il principal ufo di quelt' ari» 
fembratfe che rifguardar dovette il determinare le di- 
verte falubrita dell' aria , pare il Dottor Prieftley 
non corr.fpofe ail'afpenaiione dei Fifiti fu di qoeito 
argomento ; pitiche ne egli ha aggiunto fa di ciò al. 
cuna ulnnor offervJiione alle gii date oet 1771., ni par 
eh' esime (acca gran conio pimtolìo , arni limitando!* 
ad indicate le arie intieramente viziate , di quel che Ila a 
determinare le delicate differenze dell' arie tefpitabili . 

Cagion forfè di ciò è l'aver egli riguardata 
l'aria fida contenuta nella comune pitmolìo come un 
elemento di falubrita che di infalubrità , e 1' aver quindi 
eonchiufo che quanto più le arie erano diminuibili, 
tanto più etano fabbri , il che Tempre non è vero ; 
poiché le arie pofTono ettere caricate moltiffimo 
d'aria fitta, ed ettere con feguen temente infalubrì, 
eppure ettere molto diminuire dall'aria niirofa, ed 
alle volte le arie pottono ettere meno diminuire, ed 
ettere più falabri , come io fpero di patetlo dimo- 
itrare in quefte mie ricerche. 

Altronde 1" infufficienza dell' apparato del Sig. 
Dottor Prieftley, quantunque il più efatto di guanti 
finora io mi wnofea , può aver indotta qualche diib- 



hietì ti inefatezza nei rifattati di quelle sì delicate 
esperienze ; poiché dovendoli le diverfe arie tradurG 
per meno di picciole caraffeitc d' imbuti ce. attra- 
verfo l'acqua, bifora crebbe , per fare oflervazioni efit- 
tamente paragonabili, che l'apertura di quelli uten- 
filj non meno chela lor mole fotTero aflalutamente 
Tempre collanti, e collante pur folle l'altezza della 
colonna d'acqua che attraverfar deggiono le arie . 
Poiché Te ella è vera l' o nervazione riferita dal fud- 
tletco Dottor Prieitley nel capo 4. in una nota alle 
prime Tue ofiervazioni ed el'perienzc , della cui ve- 
rità eoa più efpcrienze io pure ma ne fono aflku-. 
rato, che col folo far paffar l'aria at tra verfo l'acqua 
da un vafe Beli' altro, pia lunga tempo di quel che 
prima non avea fatto, gli e accaduto di rettificar 
l'aria con quella fola operazione; ognun vede che 
l'aria angulliata da una maggiore o minor apertura 
e lunghezza dei vafi od imbuti per cui palfa , o 
dalla maggiore o minore colonna d'acqua che at- 
traverfa , pub dimettere facilmente quel picciolo gra- 
do d'alterazione che la differenziava dalle altre. 

Oltre di che il dover renere fommerfe le ma- 
ni nell' acqua non i la cofa la piii piacevole, maf. 
fime nel rigor d'alcune ftagioni, in cui le delicate 
mani d'alcuni non fanno foifrirc il contatto dell' 
stia non che quello dell' acqua . Onde è che la mo[- 
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le curiofità. di coloro fe ne fgomenra , ed abbando- 
na le utili verità the da quelle fperienze ne rifnlta- 
rebbero come oziofe cavillazoni di un Fifico sfac- 
cendalo: e quello che i ancor pia, è che col 
trafcurar le fperienze arreftafi l'ulrerior progreflo 
delle utili verità. Poiché l' cfperienza , dice uno de 
più gran Filofofi del fccol noftro, oltre all' aver al- 
tri infiniti avvantaggi , promuove l'olTervaiione. Ba- 
da un fenomeno per aprirci gli occhi e farci cono- 
fcere una infinità d'altri, per ifcoprìre i quali altro 
non abbifognava che d'offcrvarli (*). ■ 

Ora l'efperienza ddlla comodità e dall' efattei- 
la dell' apparato principalmente dipendendo , gran 
utile agli uomini ne viene, fe quelli venga miglto- 

Perciò non mai abbastanza noi portiamo lodare la 
diligenza di chi delle altrui (coperte prevalendoli , 
oppure promovendole ha migliorato o rettificato gli 
iflromenti infervienti alle Icienze j ed in quella par- 
te come per altri titoli ancora merita grandiilima 
lode e dilazione il celebre Fifico di S. A. R. il 
Gran Duca di Tofcana l'Abbate Felice Fontana, 
il quale , mediante la veramente Reat munificenza 
dell' illuminato fuo Principe , ultimamente con in- 



(*) D' Altmbal Mttangii de Lia. &t. um. 4, 
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credibile Audio e con accante fperienze formandoti 
de' nuovi dati , ancora ha rettificato e migliorato la 
maggior parte delle utili macchine non meno alla 
Fifica che alle ani inlervlenti , e che in brieve par. 
ticiperà al mondo Letterario , che da gran tempo 
lo ammira come uno de' più gran Filici dell' Ita- 
lia , di cui ora ne diverrà lo Sgravefand. 

Ori confidenti do quanto utile cofa farebbe agli 
uomini il conolcere con precifionc e fperimemalmen- 
le la diverla falubritì dell'aria fulla quale altro die 
ragamente ne hanno ragionato finora i Filofofi,ed 
aver quindi !a dianoflica delle ftagioni , togliendo 
molti pertinaci abufi da una mal intela pratica con- 
sigliati , ho immaginato un comodo e femplice i tira- 
mento onde eib confegnire . 

Quello itlromento io chiamo Eudiometro , ciò* 
Mifura-falubriti dell'aria {*), non gii perchè quelli indi- 
car pofla tutte ie caule viziami l'aria, problema trop- 
po fuperiore alle limitate attuali cognizioni della 
Fifica e della Chimica, ma bensì perchè per mez- 
zo di elfo determinare polliamo con qualche preci- 
sione le principali alterazioni che L'aria fubifee tir- 
petto alle principali funzioni del corpo umano. 

Confitte dunque queflo itlromento in una boccetta 
di crittallo AB , Tav. i. Fi s . i., di una nota capa- 



{*) ?'t- Stttwl. DìSìm. s""- '*<■ t'I- 



eitì, d'amdedue le pani lobulata, affinchè al tubo 
fuperiore A fe le pofla fiaccate un tacchetto d'a- 
vario lavorato interiormente a vite, eri all'altro tn- 
bo inferiore B (lucearvifì pofTa un robinetto di cri- 
(lallo BC, oppure di avorio limile a quello del Ba- 
rometro di Mr. De Lue (*) ; [ e perchè forfo non 
è a tutti nota abba.lanza la corruzione del robinet- 
to di quel nuovo efatto barometro, credo di dover 
qui avvertire, che quefto robinetto in altro non dif- 
ferire dai robmetti pneo ma ti ci ordinar/ , fé non per* 
chi in vece di eflere il dado ed 1 cilindri di me- 
tallo, in elfo fonod'arorio, e la chiave è di fovero 
del più compatto, ed i traforata da una laminetti 
d acciaio, affinchè nel girarla non ahbia a torcerli } 
di più nel foro che attraverfa la chiave evvi una 
penna d'oca, affinchè dalla comprclfione che foffre 
il fovero non abbia a chiuder» l'interna caviti] ; 
all' altro cilindretto d'avorio (luccafi una canna CD 
di groffo crifìallo proffimamente cilindrica , la cui 
capacita deve effere in una data ragione colla capa- 
cità della boccetta. 

SI la boccetta che il robinetto e la canna incaf- 
fanfi folidamente fu di una tavola , avvertendo primo 
che il becchetto d'avorio A fopravanzi la tavola; fe- 
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eondo che la tavola fia piti lunga della tanna , perehè 
folto la canna fi pofia fondamente attaccarvi un poi- 
setto di vetro E, cheli innalza o fi abballa a piaci- 
mento per meno della vite premente G , e dentro 
il quale profondamente pefear pollavi la canna, a 
fianco della quale evvi la fola che divide tutta la 
lunghezza della canna in ventiquattro parti , ciafeuna 
delle quali è fuddivifa in altre dodici . Sotto quella can- 
na ftavvi afficurato il cilindretto d'ottone HL , Tiv. 
I. Fig. 4. , che contiene una molla fpirale , alia 
quale citeriormente è attaccata una linguetta d'otto- 
ne L coperta di un cufeinetto di pelle ripieno dì 
«era molle. Coli' applicazione fonata di quella 
linguetta ermeticamente chiude!! ia bocca della can- 
na D, indi voltata la chiave del robinetto BC dal 
becchetto d'avorio A verfalì l'acqua nella boccia e 
nella canna fìcchè tutta ne ila ripiena ; allora al boc- 
chello d'avorio A avirafi un altro robinetto d'avo- 
rio NO, Fig. 3., dell' egual corruzione dell' altra 
BC , folo che il cilindretto fuperiore di quello fi- 
nifee in un orletto prominente in fuori , affinchè gli 
iìpolfa legare Inettamente una velica P ripiena d'a- 
ria nitrofa , e che per maggior proprietà fi copre 
di no velo : ciò fatto verfalì nel pozzetto un po 
d'acqua, cioè quanta ne balli accib la bocca della 
canna fia fommerfa nel!' acqua , e ritirata la lin- 



guelfo t aprefi i! robinetto della verzica , e fonali 
l'aria nitrofa ad entrare nella baccella. 

Affinch'i dunque l'aria nitrofa non entri velo- 
cemente in maniera che oltre 1' acqua della boc- 
cia non ifeacci anche quella della canna, è nece Bà- 
rio, che l'apertura della chiave del robinetto NO 
ita piccìoiilfima, affinchè l'aria panando lentamente 
per ella, lentamente ancora Ica ce i l'acqua della boc- 
cia , la quale tolto che fari ripiena d'aria nitrofa, 
chi u deridi la comunicazione di ella colla canna 
voltando la chiave del robinetto BC , e quella an- 
cora della vefeica voltando la chiave dal robinetto 
NO . Allora , per aver un dato volume di qucll' 
aria, filila cui lalubrirà li vuole e fperi meritare , o fi 
abbaerà il poiletto per meno della Vite G , in 
maniera che precipiti tutta 1' acqua delia canna 
CD, e vi entri 1' aria ; oppure lì potrà collrui- 
re il robinetto inferiore BC, che abbia una piccio- 
li fpina d'avorio M, levata !a quale, L'aria en- 
trando nella canna faccia precipitare tutta l'acqua 
in effa contenuta. Ma liccome l'avorio è fenlibilil- 
lìmo all'umido ed al fecco , come recentemente 
lo ha dimoilrato il celebre Mr. De Lue ('), coftruen- 
done di elfo un igrometro ; quella fpina difficilmen- 



(') Ttmfaa. Pbihf. «. 1774. 



te fari pneumatici, perdi in tal cafo io preferifco, 
tuttoché la cofa lìa operofa, d'abbaffare il pozzetto 
nella maniera decritta ("). Ma qualora perii fi vo- 
glia ufare di una canna di poca apertura, nel qual 
calò , per la nota attrizione che ha l'acqua colle 
pareri del vetro, difficilmente quella preci piterrebbe 
coli' abbaiamento del pozzetto, potrebbe!! allora 
ufare di quella ("pina , e farla di metallo colla puti- 
rà d'oro che guarda l'interna cavità del cilindro, 
giacché l'oro non è attaccabile dall' acido nitrofo. 
Da quella fpefa fi potrebbe prefeindere facendo la 
fpina d'avorio, e vertendola all'intorno di pelle 
unta, c forzandola nell' incavo, oppure cimentan- 
dola eternamente con cera molle o con qualche 

Tollo dunque che farà precipitata la colonna 
d'acqua della canna, e che farà ripiena d'aria at- 
mosferica, per meno della vite G rimetteralTi i! poz- 
zetto a fuo luogo : onde allora avremo due quan- 
tità d' arie , una nitrofa , atmosferica V altra , che fa- 
ranno fempre collanti, purché collantemente ufate 



(*) Chi vtletfl fcrwpahggìaTt trir.rrttbc the tal? abbuf- 
fa il pezzato /! rmìjietfft in f"" !'<"'•* cht gorgogli* 
fUmttft ftttjua chi cade. Perciò aaijli dtvt frtftr'm 
P ufi dillt fpinà ic. 
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Ceno le premefleawertenie. E perà fattele comu- 
nicare infra di loro aprenda la chiave del robinet- 
to BC, fra loro fermenteranno, e ne fuccederà la 
diminuzione. Ma la diminuzione non puù fuccede- 
re per le note leggi dell' equilibrio, fenza che 1' a- 
ria eilerna faccia montar nella canna una maggior o 
minor colonna d'acqua, la cui altezza farà indicata 
dai gradi deità fcala j dunque ec. 

Dal procelTo dell' efperienxa , ciafcun vede che 
il pozzetto dovrà avere tanta capacità quanta bafli 
a contenere tutta l'acqua della canna e della boc- 
cia, più quella recefTiria, affinchè ne Ha immerfa 
la -bocca della canna quando ritirai! la linguclla. 

Di più farà necelTario, affinchè non fia tanto 
grande la mole dei pozzetto, che la canna pefchi 
più profondamente in elfo che lia poffibile per aver 
a rifparmiar dell' acqua quando ritirafi la lingucl- 
la L . 

Molte cofe fono d'avvertirfi prima di paflare 
all' analifi dell' aria nitiofa. Ptimo , l'apertura dot 
robinetto BC non meno che il tubo inferiore della 
boccia 'dovranno eflere della medefima larghezza 
dell' apertura della canna CD ; poiché l'aria bÌ- 
trofa principalmente agendo full' aria atmosferica 
della canna flrato per finto, e confegueutemenre 
in ragione dei punti di contatto , quanto quelli fa- 



ran io maggiori , pib pronta ancoraTarà la diminùziono 
operata dall' aria nitrofa. 

Secondo, i robinetti debbono eflere d'avorio 
o di criftallo, il che i ancor migliore, perchè l'aci- 
do nitrofo deporto dall' aria nirrofa o non attacca 
quelle fallarne, o le attacca lentamente, nel men- 
tre che i metalli ne fono corrolì , ed alcuni di citi 
anche diltruggono l'attività dell'aria nitrofa, come 
vedremo in appretto. 

E perche l'avorio come dicemmo è fenfibilif- 
lìmo all' umido ed al fecco , ed è di molta fpefa , 
ed i robinerti di criftalli non fono comuni , fi pah 
adoperare in loro vece del legno compatto feccato 
al forno , che ferriti affai bene . 

Terzo , l'acqua che fi adopera non dev' edere 
r.r. putrida, ni ferruginea, né carica di qualunque 
alita foftanza Urani era ; poiché non folo fe S putri- 
da manderà dell' aria che impedirà il competente 
alzamento della colonna d'acqua nella canna ce, 
ma ancora l'alcali putrido volatile che emana dall' 
acqua putrida fi unirà eoli' acido nitrofo deporto dall' 
aria nittofa , e formerà del nitro ammoniaco che fi 
attaccherà alle pareti del vetro e le offiifcherà . 

Qiiarro, nello fhiccare i robinetti, la boccia, 

to, qualunque egli fia, non gema nella cavità in- 
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tema o della boccia o della canna , altrimenti l' a- 
ria nitrofa in contatto di quello fi cangerà facilmen- 
te in aria infiammabile. 

PremefFe quelle generali avvenenze per la co- 
ftruiione , paffeiemo all' analifi dell' aria nitrofa , 
indi dell' atmosferica ; psichi i corpi non agendo 
infra di loro, che per meno delle loro reciproche 
affinità , le quali producono moltiffimi è fra di loro 
divedi (limi fenomeni , è neceffario prima cercare qua- 
li fieno i corpi che entrano nel noftro cafo ad agi- 
re infiline, e quali affinità abbiano fra di loro. Di- 
co adunque che l'aria nitrofa offia queir elallico 
fluido che fi fvolge dallo fpiriio di nitro verfato fu 
qualunque metallo, purebi non Ha oro od antimo- 
nio che non fono attaccabili dall' acido nitrofo, né 
con feguen temente polfono fvolgere alcun «lattico flui- 
do , altro non i che aria comune che tiene in dif- 
foluzione dell' acido nitrofo fopraccaricato di flogilto. 

La prefenza di quefl' acido i abbatlania prova- 
ta dalla corrosone che foffronQ i metalli in contatta 
dell'aria nitrofa, dal fubitaneo arroiTamento della tintu- 
ra di rurnefole ; finalmente dal nitroammoniaco che fi. 
genera , qualora libetata L'aria nitrofa decompofta dall' 
aria atmosferica, dal flogiflo di cui era fopraccarica- 
ta, incontra e combinati coli' alcali volatile, ficcome 
mi pare dimoflrabile colla fegnente ei'peiien/.a . 
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SolpendaG in una boccia un pèzzo di fai alcalino 
vaiatile , nella quale fuccclììva mente introducali dell' 
aria nitrofa e dell'aria atmosferica, che tolto fi ve- 
dranno follevarfi bianche nubi ad ingombrare tutto 
il vare, che analizzare altro non fono che nirro 
ammoniaco, odia alcali vaiatile combinato «oli' ali- 
do nitrofo. 

Altronde talmente Tono analoghi , anzi fono per 
così dire identici gli offerti dell' aria nitrofa con 
quelli dello fpirito di nirro fumante ; poiché ed egual- 
mente que:la punge e vellica le papille ncrvee del palato 
e dtl nafo, e aiilla coli' aria comune prende lo ilef- 
fo fteftìffimo color rofliccio citrino ardente dei fumi 
dello fpirito di nitro fumante, che non fiprei me- 
glio provare peli' aria nitrofa li prefecraa di quefl' 
acido . 

Che quell'arido poi fia combinato col flogilto, 
fe non aveffimo altre prove , ballerebbe a dimolìrar- 
lo la grandiffima affinità che palfa fra quel!' acido 
ed il flogilto ; poiché queil' acido , come offerva il 
■valente Chimico Macquer (*) , non fi ttova mai 
che unito con follante vegetali o animali abbon- 
danti tutte di flogillo ce. Quel!' acido in oltre 
con tale impeto agifee fu tutte le foftanze abhott- 



(*) Macfutr Di&. it Cèymit Ism. i. tri. acuir. 



danti di flogilìo, che Macqutr fuppone, anzi crede 
che l'acido nitrofo abbia una maggiore affinità col 
flogilìo, che l'acido (ietto di vetriolo. 

Di pia la prefenza di quello flogilìo manifeftafi 
ancora da che l'aria nitrofa per meno di una data 
agitazione nell' aiqua diventa infiammabile: ora chi 
non fa che l' infiammabilità dipende Tempre dalla 
prelénza del flogirtor 

Ni perchi nell 1 aria nitrofa non fi «vivificano 
i metalli , niente prova contro l'efiOraza del fiogiilo 
in quell'aria, ma bensì fol tanto prova che quello ele- 
mento è più affine all'acido nitrofo, che alle calci me- 
talliche, in quella maniera flelTa appunto che l'aci- 
do vetriolico, tuttoché efillentc nell' aria fifla cava- 
ta dalla pietra calcaria per mezzo dell' olio di ve- 
triolo, non fi combina cai fali alcalini attraverfan do 
per elfi, appunto petchè l'acido vetriolico ha mag- 
gior affinità coli' aria fvolta dalla piena calcaria , 
che col fale alcalino. 

Parimenti le l' aria nitrofa ancorché faturata di 
flogifto pure non i infiammabile, niente prova in fa- 
vore della non prefenza del fiogiilo; poiché noi 
non lappiamo quale fia il modo con cui deve effer 
combinato il flogifto ne' corpi , acciò ora fi infiam- 
mi ed ora no ; troppo pochi dati e conieguen te- 
mente limitate di troppo fono le nofttc cognizioni 



fu di citi per poterne azzardare probabili congetture 
onde pienamente fpicgare la natura delflogillo. Mi 
quello che e lìcuro è, che efifte quello modo di com- 
binazione per cui un' aria ora i infiammabile , ed 
ora non lafcia ardere in erta un» candela ; poiché li 
flclTa aria combinata in una maniera col fìogillo di- 
venta aria infiammabile, combinata in un'altra di- 
venta incapace a lafriar arder una candela . Cosi 
l'aria acida, odia quell' elaftico vapore che fi ottie- 
ne verlando dell'olio di vetriolo fui fai marino uni- 
to col flogilìa emanante dalle follarne metalliche 
che egli attacca e difeioglìe, è infiammabile, ed uni- 
to col fìogifio emanante dal fegato di folfo eflingue 
Je candele. 

Efutendo dunque quello modo di combinazione 
di cui tanti efempj ne fornifee la Chimica, l'aria 
nitrofa, oltre all'acido nitrolb puìj effe re combina- 
ta col florido fema infiammarti , e potrà impedire 
il libero ardervi di una candela. 

Per la ftetìa ragione queil' aria pure porri, can- 
giato il modo di combinazione , divenite infiammabi- 
le, il che di fatti avviene all' aria nitrofa che per 
gualche tempo ahbia toccato il ferro. 

E qui prendo occafione di far rimarcare quan- 
to io diffi di fopra riguardo all'aria nitrofa, che per- 
de la ptoprietà di fermentare tolla comune toccando 



i indilli, e deila neceflitì In eoolegnenja d'alie- 
nare adi' Ettometro dal coniano dell' aria nitrati 
qualunqae metallo. Poiché quantunque noo lì fap- 
pia fe queflo modo di combinatone le Ila tolto dal 
flogito emanante dal metallo corrofo , e calcinato 
dall' acido mtrofo o altnmemi, pur l'efperiema è 
certiflima , ed io dopo Prie:lley (*) l cui appartie- 
ne l'ho ripetuta più volte, e chiunque la volefle 
ripetere, balta che in una boccia ripiena d'aria ni- 
irofa ponga per qualche tempo un pezzo di ferro , 
che troverà che in quel!' aria uni candela vi arderà 
alle volte con una fiamma dilatata , ed alle volte 
darà una debole efplofione come fe folle un' aria de- 
bolmente infiammabile. Egli è però da avvenirli 
che l'aria aitrofa che è Data in contatto per qual- 
che tempo del ferro non ha Tempre quello genere 
di infiammabilità . Poiché ali: volte accade che 
quell'aria oon drniinuifce l'aria atmosferica, ma 
impedifee il libero ardervi di ona candela. 

Del fin qui detto egli è innegabile Bell' atia 
nitrofa non meno la prefenia del ftogifto che dell' 
acido niirofo. Per intendete ora come mai l'aria ni- 
trofa agifca full' aria atmosferica è Decedano corre 
dilli analizzare l'aria atmosferica. 



(*) Ltc. tir. Oif. on «/imi tòt p. 114, 
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Ma nel bujo delle ftravaganti opinioni in cui fo- 
no fiati involti i FilofoR tutti non meno intomo alla 
natura dell' aria refpirabile die circa l' origine del- 
la nofra atmosfera, non poifo tralafdar d'applaudire 
»lle lnminofe congetture del non mai abbattami 
lodato Sig. Dr. Priellley fu di quello particolare (*). 

L'aria acida, cosi ragiona quello eccellente Fi- 
lofofo , odia quel vapor elamico che lì ottiene ver- 
fàndo dell' olio di vetriolo fui fai marino unito col 
flogifto, forma un* aria che ora è infiammabile, ed 
ori ritingile 'e candele probabilmente , o fecondo la 
quantità jel flogifto di cui è fopraccaricato ,o fecondo la 
maniera con cui quelli è combinato. 

L'aria infiammabile inoltre cavata dalla riso- 
luzione dei metalli per meno dell' olio di vetrio- 
lo, e l'aria nitrofà medefima rel'a infiarmmbiie con 
lardarla per qualche [empo in contatto dei ferro , 
agitate nel!' acqua non fola perdono la infiammabi- 
lità, ma acquiftano la refpirabilità , talché una cande- 
la pub ardere in effe liberamente, e gli animali vi- 
vere vi padano comodamente : e forfè fé fi potette, 

mìJ'S'i- Il {■>"< «emisr fHi/fW dnfe de plv à at- 
ti, qui onf di I» vnufimèltKft , ni rrnanctr à cititi 
qui promanai un dtctuvtnt impaumt . Diderot Interpr, 
de la nat. art. 
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coglier: il punto in cui l'aria infiammabile è intie- 
ramente liberata dall'acido e dal flogifto, quell'aria 
darebbe il maflimo di falubrità ; ma per e il otte- 
nere fono neceifarj replicati tentativi che io peraneo 
non ho abbaftanza fatti per poterne alTegnare un 
ficuro metodo . 

Ora l'infiammabilità dipende dalla preienia del 
flogifto , dunque l' acqua <on cui è molciftìmo affine 
il fiogiito, coli' agitazione decompone l'aria infiam- 
mabile , ed aflòrbifee il flogifto , di cui porzione tut- 
tora rella unito al vapor acido, che perciò ne retta 
raddolcito, giacché l'aria refidua non e più acida ; 
dico l'agitazione dell' aequa decompone l'aria in- 
fiammabile, perchè l'aria infiammabile in contatto 
dell' acqua non perde la Tua infiammabilità che len- 
tamente ; cioè loto quanto può indurne l'evapora- 
zione di ella acqua , che effa pure è una fpecie di 
agitazione ■ 

Dunque, egli conclude, l'aria atmosferica non 
è altro che un vapor acido unito col flogifto che lo 
raddolcifce. Tale è il folto che impunemente fi può 
prendere nello ftomaco tuttoché fia formato d'acido 
vetriolico , potente corrofivo , ma raddolcito dal flo- 
gifto, come lo ha dimostrato l'immortale Chimico 

Ma unita -all' aria atmosferica evvi dell' aria 
B a 
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Affa, come Io dimoltra l'elettri 171 mento di uno fin- 
to d'aria chiufo in un cannello di crillallo metà ri- 
pieno di acqua di calce, che dopo un certo tempo 
di elettri zza mento trovali diminuito, e la fottopo- 
fla colonna d' acqua di calce imbiancata per la re- 
priftinazione dell' acqua di calce prodotta dall' aria 
fi/Ta precipitatane, e non già perché l'aria Tina ab- 
bia un acido volatile che la renda rale come da 
taluno TupponeG . 

La prefenza inoltre dell' aria fiila nell'aria co- 
mune é parimenti provata dalla calcinazione del me- 
talli , per operar la quale i neceUario l'alTbrbi mento 
di ella aria fifia ec. , come ultimamente lo ha di- 
molìrato Lavoifier (o) . 

Dunque l'aria atmosferica farà formata di un 
vapor acido raddolcito dal ftogifto , con cui è combi- 
nato, più aria fifli. 

Pollo ciò, ecco come il Filofofo Inglefe fpiega 
la formazione della noftra atmosfera. 

Le aeque del mare fucceiTivamente hanno co- 
perto tutta la faccia della terra (S) , da aneli' acque 
continuamente ne efalta un vapor acido ila per mez- 



(4) Qpmfatl. Ctyaùj. fui. 1. 
\t>)Y'K- B»ff«> tifi- '«*• I. *. 



io de! centrai calore della tetta, Ga dall'azione de' 

raggi folari («) . 

Quello vapor acido unendoli col flosiflo, che ema- 
na dai vulcani non meno che dalle materie pntrefa- 
eenrefi lì farà raddolcirò , ed il fuperfluo flogilto o 
farà flato «d'orbito dille aeque o dai vegetali , de' 
quali ne fu coperta largamente la terra nei primi- 
tivi tempi della natura (i). Di più dai vulcani, ol- 
tre il flogilfe emana ancora dell' aria fifla fvolta dal- 
la calcinazione delle pietre calorie ec. Parte dun- 
que di quella aria Uffa i innatante nell* aria atmosfe- 
rica, e parte farà Hata alforbiia dalle acque, e fuc- 
ceffivamente riprodotta dalla putrefazione dei cor- 
pi CO . 



(,) Mairi* Dlfcru fir U glae, th>. 

(i) Riuffiax imgal. ptrmi le, bommi, noi, 4. 

(t) Tale appunto te Storie ci Jt/crivo™ PAmtrita al 
tempt dilla fai fcopirsa =z Din in fattiti amidimllll 
O dani la pivi pan Ju hit, de P Aratila*! , la line Hsh 
tiuvirtc d'inni comunpuii & mnlfaifanrrs & mimi mtr- 
trll,,, Ivfri pardon rf* Stitii y tceafitnoii u« ifpac* 
di fitmnltih», il fy n iltvoii dn irouiìlardi ipaìt 
thargii di fil maria, nauti Iti PAificit*, d. C.wtin 
monde avoiint rifmé ie fmvh di i exalttr . Ci faii * 

* s 



E/Tendo dunque l'aria comune comporta di un 
vapor acido combinato col flogifto che lo raddolci- 
re, ed avendo il fiogiito una maggio» affinili con 
queft' acido, che con qualunque altro acido, ne ver- 
ri che l'aria atmosferica me l'eoi ari doli coli' aria ni- 
irofa li unirà coli' acido dell* aria atmosferica , e 
l'acido nitrofo e l'aria riffa faranno precipitati. Dif- 
fami fé quello mefcolamento delle doe arie nitrofa 
ed atmosferica fi faccia nel!* acqua di calce , quella 
fi intorbida per la precipitazione dell' aria riffa che 
repriftina la calce difciolta in effa ("). 

L'acido nitrofo patimenti è abbandonato dall'aria 
nitrofa per raerio del (ìogillo ; poiché fe in una boc- 
cia ripiena d'aria nitrofa fi introduca un poco d'ac- 
qua, quella non squillerà mai un grado fenlìbile d'acidità 
a meno che l'aria nitrofa non lì agiti coli' acqua. Poi- 
ché in tal cafo l'atia nitiofa è decomposta dall'acqua , ed 
il flogifto e l'acido nitrofo fono afforhiti dall'acqua. 

Per lo contraria fi otterrà un' acqua fendili I- 
mente acida, fenza agitaiione, introducendo foltan- 



pruni ti MMrarW, o<t ttaùlli /ir li, mnglìm & fir 
ó' untiti VfgllMx un fil qui tliuil ftlt Ct/fr , piitlqul U 
iiliv, /»« /« firmi di wf»' t> fi crijlillifi . Rechar. 
thei fur lei Ameriquiins tom. 1. 

(*) erhflli? Obf. «a mirini dir. pi£.u;. 
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to nella botti» ripiena d'aria nitrola dell' aria at- 
mosferica, la quale unendoli col f.ogifio dì quel- 
la, le fa depane l'acido nitrofa che lì unifee coli' 
acqua , e forma una dehol acqua torte. 

Quella offefvazionr è del Sig.Guglielmo Bewlev , 
al quale pure noi dobbiamo un' alita o nervazione non 
meno importante che conferma quanto di fopra fi 
diffe, cioè che l'aria nitrofa altro non è che aria 
comune tenente in dilfoluzione dell'acido nitrofo com- 
binato col flogifto, ed è che ràturandone d'alcali 
filTo l'acqua impregnata d'aria nitrofa , e lafciandola 
(Vaporare , da effa fe ne ottengono veti e dilìinri 
criflalli di nitro , come io dopo di quello Tifico ne 
ho fatta più volte erperiema. 

Più fpedita anche di quella efperienza è quella 
del Sig. Dr. Prieftley , cioè fe nel vafe in cui faffi 
il mefcolamento delle due arie fofpendaii un pezzo 
di fai volatile alcalino , al momento che fuccede l'ef- 
fervefeenza delle due arie , tutto il vafe fi riempie di 
bianche nubi, le quali analizzate altro non Tono, 
come dicemmo, che alcali volatile unito all' acido 
nitrofo, offia un vero nitro ammoniaco. 

Che vi fi a qaefla grande affinità fra l'aria aci- 
da ed il flogifto , lo dimoftra la pronta di Abluzione 
che ne fofFtono i metalli pofti in effa , ami di fat- 
te le materie contenenti flogifto . Quindi i che I» 
B 4 
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diminuzione dell' aria comune mefcolata coli' aria ni- 
irofa , altro non è che una preci pi tal ione dell' aria riffa 
in effa contenuta , che indi dall'acqua avidamente ne e 
afferbita . DifFatti fe il mefcolamento facciali nell'ac- 
qua impregnata d'aria riffa a fazietà , piccioliffiuia 
alle volte farà la diminuzione, cioi quanta è U di- 
rperfione dell' «ria fiffa evaporante dall' acqua , e fe- 
condo il flogiflicamento dell'aria fteffa ; cosi pure 
dicali di quando il m e fio lamento faffi ncll' olio od 
in qualunque altro fluido incapace d' afforbirne l'aria 
fiffa. Perlochi nel!' Eudiometro anche per quelli 
ragione con devefi far ufo del mercurio, fendo effo 
un fluido che non folo, come fi diffe , i attaccabile 
dall' acido nitrofo che depone l'aria nirrofa , ma an- 
cora perchè i un fluido incapace ad afforbire l'aria fiffa. 

Egli è peto vero che tutta la diminuzione dell' 
aria cornane non è foltanto dovuta alla precipita- 
zione dell'aria fiffa ; poiché l'aria infiammabile re- 
fa refpirabile da una lunga agitazione dell'acqua, e 
che perciò non contiene alcun' aria iìITa, è dimi- 
■ nuita dall'aria tlitrofa. 

Quell'altra diminuzione crede il Dottor Prie 11- 
ley che prodotta fia dilla fuppofta proprietà, che 
ha il fiogifto di contraere le dimenfioni dei corpi. 
Ma il fuddetto Filofofo uon ha adotto prova alcu- 
. oa in conferma di quella fuppolìiiotie . 



Egli Ì vero perì) che quantunque egli lófpittt 
che quella contrazione piutioiìo Ci uni leggicrczza 
indoira nell'aria dal flogi:1o, che uni vera contra- 
zione, pur; non lì i azzardato di crederla tale: 
eppure moire prove ed efempj fornifee la Chimici 
in favore di quelli fpiegazione , cioè di quelli In- 
goiar proprietà del flogilto. 

MonfieurBeaume', nell'eccellente fui Chimica 
ragionala cfperimentale , dice d'aver olTervato che nel 
render lo fpirito di nitro fumante Glluberiano an- 
cor più fumante con aggiungervi della limatura di 
ferro , il flogilto fvolto dilli diffoluzione di quel 
menilo uniiofi coli' acido , ami che iccrefcere il pefo 
del medelìmo, lo diminuiva (*). 

L'aria in cui C accefe dello fpirico di vino, non 
4 ella dopa più leggiera .' Potrebbonfi fare varie fpe- 
rienie per illabilirc miggiormente quelli nuova pro- 
prietà del flogilto in vece di accendere lo fpirito 
di vino nell'aria comune, accenderlo nell'aria in- 
fiammabile refa refpira'iile coli' agitazione dell'acqui, 
e vedere fe ella fi accr;fee o diminuifee di pefo. 

L'Abbate Fontana, che nuovamente ha refo co- 
tanto fenfibilì le bilancie , potrebbe con fomma faci- 



(*) Bri:,mè Ciyia. rxfrr. m'ifia. ttm. t. 4;;. 
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lità fare anche in miglior maniera qaefie fperieme 
che ancor mancano alla Filici . 

Frattanto noi allumeremo quella contrazione 
piuttolto come un fenomeno non ancor abballanti 
intefo ma però certo, che altrimenti ; poiché quan- 
tunque non li fappia da che preciramente dipenda 
quella ulterior diminuzione, dalle fpertenze perb di 
Prieltley e piti ancora da varie mie fperienze con- 
dì , che le arie intieramente viziate non fono ni di- 
minuibili o contraibili dall'aria nitrofa, e che quatt- 
ro più fono o meno atte alla refpirazione tanto più 
o meno fono diminuibili: mi fpiego , fe io mefcolo 
coll'aria nitrofa dell'aria infiammabile, dell'aria 
guada dalla putrefazione o dalla calcinazione dei 

flogiflo, non fuctede alcuna diminuzione; perchè 
non vi t ragione per cui il fiogilto che è unito 
coli' acido nitrofa abbia ad abbandonarlo per unirli 
«11' aria viziata , mentre quella ne è di già fa- 
Ma nel cafo che il volume d'aria comune mef- 
colato coll'aria nitrofa i più o meno parzialmente 
carico di floRiùo.il flogiflo dell'aria nitrofa non 
potrà agire che fu quella por/.ione d'aria che non 
è faturata di ilogillo , e perciò non potrà diminuir' 
ne che quella porzione. 
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Qualunque però fia la maniera con cui é di- 
minuita dal flogifto l'aria comune, prefcindendo dal- 
ia precipitazione dell' aria fidi, egli e cero che li 
maggiore o minor diminuzione fuccede fecondo i 
più o meno grande la porzione che non e faiiar» 
di fiogiflo. Onde in quello cafo ancora l'aria nitro- 
fa pnì) indicare la quantità del flogifticamento dall' 

Ma devefi qui avvertire un fenomeno non per 
anco ofTervato da altri, cioè cKe .quella contrazio- 
ne offia diminuzione dell' aria comune operata dall' 
aria nitrofa e più o meno grande non folo come 
dicemmo , quanto i più o meno grande la porzio- 
ne dell'atta non fbgillicata , ma ancora in ragione 
della maggiore o minore quantità di flogilìo con- 
tenuto nell'aria nitrofa; 

Talchi con un' aria nitrofa pochi Hi mo flogifti- 
cara avraffi in parità di circolarne da nn volume 
dato d'aria comune un -\ di diminuzione, mentre 
con un' aria nitrofa fopraccaricata di flogifto otterranfi 
f di diminuzione dallo ftelfo volume d'aria. 

Mi fono poi afficurato con replicate efperien- 
ze che la maggiore diminuzione dell' aria comu- 
ne operata dall' aria nitrofa fopraccaricata di fio- 
giflo non dipende da un' ulterior precipitazione 
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d'aria fifa non ancor precipitata, mi bensi da 
una maggior contrazione operata full' aria comu- 
ne. Poiché noti folo maggiore non è il precipiraro 
della calce repriftinati , fe il proceflb facciali nell' 
acqua di calce ,come io con una bilancia fenlibile al 
felTantaqnattrefimo di grano me ne fono afficurato ; 
ma ancora fe il proceffo facciali nel mercurio mag- 
giore è la diminuzione operata full' «ria comune, 
tutte le altre circodanze pari dall'aria nitrofa più 
fìogilìtcata , che dall'aria nitrofa meno (log i Aitata. 

Ora il maggioro minor flogi (tic amento dell'aria 
nitrofa da piìi elementi dipende . Dipende in primo 
luogo dalla maggior o minor concentrazione dell'aci- 
do nitrofo, che adoperati nella difibluzione de' me- 
talli ; poiché quanto più l'acido nitrofo é concentra- 
to , altrettanto effendo più pronta la diflbluzìonedei 
metalli, ne viene che anche più pronto e rapido i 
lo Volgimento del flogifio,ehe avidamente è all'or- 
bito dai vapori dell' acido nitrofo, ni ha tempo dì 
unirli con altri corpi. 

Di più la maggior concentrazione dell'acido ni- 
trofo non effendo che un maggiore fpogl in mento 
dell'acqua, colla quale come dicemmo il nogìrto ha 
una grandinimi affinità, il flogiflo che fi fvolgc dai 
metalli ufando un acido più concentrato incontra mi- 
nori particelle acquee con cui combinariì, ed uni- 
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feci' coli' acido nitrofo che è il corpo più affine che 
•(li io.»-». 

La vsrità di quanto io qui avanzo i provata 

nello ripieno d'acqua e capovolto in ella imrodu- 
canlì due mifure d' aria niiror» cavata collo fpirito 
di nitro fumante, ed in un altro cannello eguale 
introducane due mifure d'aria nitrofa cavata dalla 
limatura di ferro non bagnata per mezzo dell'acqua 
forte venale. In ambedue quelli cannelli introdu- 
cano quindi tre mifure d'aria atmosferica , ed offer- 
vera/Ii che la diminuzione prodotta dall'aria nitrofa 
cavata coli' acqua forte dalla limatura di ferro non 
bagnata s' approlfima a quella dello fpirito di nitro 
fumante, il che certamente non farebbe accaduto, 
fe la limatura di ferro folle fiata bagnata con acqua . 

Inoltre adoperando un acido più concentrato, 
come i Io fpirito di nitro fumante , adoperai un aci- 
do che è carico da per fe di moiri/fimo fiogifio , co- 
me lo ha dimofirato Mr. Beauine" (*) , perciù anche 
l'aria nitrofa che fe ne (Volge ptr me ira di elfo 
conterei un acidj più Ibpractancaro di flottilo . 

Dipendendo dunque dilla concentrazione dell' 
acido che fi adopra la quantità del floyjrto contenuto 



(*) C6jm. titp. Riii. »m. 1, 



nell'aria ni croia, ne viene in confeguenza, che per 
aver un' aria nitiofa cortame mente caricata di un' 
egual dofe di flogillo , farà neceflario di tener con- 
to i," dilla toncentrazione dell'acido, 2.° della 
quantità di elfo , 3," della quantità dell' acqua con 
cui fi bagna la limatura, 4." finalmente della quan- 
tità e qualità del ferro che fi adopera ; poiché ognun 
fa che il ferro corrofo dall' umido, oflta ridotto in 
talee dall' umido aereo , i fpogliato in gran parte 
della Tua porzion di fbgiilo, onde noti la pub dare 
all'aria nitrola. 

Quindi t che neceflario farebbe che i Fifici 
conveniiìero circa quelli elementi , e le loro pro- 
porzioni. E perche difficile i l'alfegnare un meto- 
do onde determinare con precisone il grado di con- 
centrazione dello fpirito di nitro, io preferi feo l'ufo 
dell' acqua forte venale, U quale oltre l'effer di 
un piìi facile ritrovamento ha un grado di concen- 
trazione prò I firn a mente eguale, almeno per noi qui 

Per le altre proporzioni poi acq. for. veu. onc 2., 
acq. cam. onc. t. , limatura di ferro onc. J. 

Scegliefi il ferro a preferenza di qualunque al- 
tro metallo per più ragioni. Primo, perchè è il me- 
no coitalo. Secondo, perchè abbonda di flogillo . 
Terzo, perchè è il più puro d'altre eterogenee fo- 



fìanze. Quarta, perchè è quello che in pariti di 
volume (Volge una maggiore quantità di quell'aria. 

Nè minor bifogno hanno i Filici di trovare il 
limite di faturazione dell' aria nitrofa coli' aria at- 
mosferica. Dalle fperienze del Dr. Priellley par che 
fi pofia ftahilìre in due teni d' aria atmosferica con 
un terzo d'aria nitrofa. Ma da ripetute mie fperien- 
ze ho ritrovato che non è collante quello limite di 
fatorazione , ma che elfo dipende dalla qualità delle 
arie che lì mefcolano, e dalla quantità del ftogifto 
offia della fiogiflificnwu dell' aria nitrofa. 

Perche avendo mefcolata una mifura d'aria ni- 
trofa cavata collo fpirito di nitro fumante eoa due 
mifure d'aria comune, trovai che era ancor capace 
di diminuirne due terzi. di un' altra mifura d'aria co- 
mune ; nel mentre che una mifura d'aria nitrofa ca- 
vata coli' acqua forte venale diluta e mefcolata con . 
due mifure d'aria comune come fopra, non era pia 
capace di diminuirne che un quarto . 

Un' altra volta poi due mifure d'aria comune 
con una d'aria nitrofa trovai che non era più ca- 
pace, aggiungendovi un' altra mifura a diminuirla. 
La qual differenza io credo dipenda dalla diverfa qua- 
lità dell' aria adoperata nel fare quelle cfperienze ; 
perché nel primo cafo l'aria comune effendo più 
carie» di flogillo ha confumato minor flogìfto deli.' 



aria nitro!», e perb ne rimaneva abbattami per di- 
minuirne ancora . Nel fecondo cafo elfendo l' arii 

non ne ha lafciata abbaflanza per diminuirne ulte- 

Facendo dunque un adequato fra le fpericnze 
in gran numero da me ripetute, credo che quello 
limite di faiuraiione lì polfa Affare almeno proffi- 
marcientc nella proporiione di 2:5, fulla qual pro- 
porzione devefi fiffarc il rapporto di capacità del- 
la boccia dell' Eudiometro alla capacità della can- 

Dal fin qui detto chiaramente intende!! da che 
dipendono tutte le altre diminuzioni dell' aria co- 
mune fia per mezzo della combultione del folfo, 
del piioforo di Homberg , della fcintilla elettrica, 
del fegato di folfo, dal ferro corrofo dall'aria ni- 
trofa ec. poiché da tutte quelle follante emanando 
il flogitlo, quelli li unifee coli' arii e ne precipita 
la filfa, e ne contrae le dimenlìoni . 

Debbo pero qui confelfare che io ho qualche 
fenomeno che non faprei (piegare con quella Teo- 
ria . Per cfemplo il Dr. Priefiley érede che l'aria 
infiammabile divengi refpirabile, e perda la fua in- 
fiammabilità coli' agitazione dell'acqua, perchè par- 
te del flggilto che la rendea infiammabile i deporto 
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nell'acqua, e parte ne rimane a raddolcir l'aria, 
acida e a renderla refpìrabile . Io ho rifatta cento Tolte 
quella efperienia , e censo »o!;c verfando della tintura 
di (a indole nell'acqua relìdua che avea ferviti a ret- 
tificare l'aria lufianittablle , f-ibit amente earroHita. 

Duuqoe io piuttollo coacbiadereì che l'aria in- 
famo / infiammabile in quinto tiene in diffolotiooe 
dell' acido vetrìolico, marino, nitrolb ec combinato 
io una data maniera col flogifto , the da quelli aci- 
di e dal flogifto oe i ella fpoqliaia dalla lunga agi- 
tazione dell'acqua, ia cui ed il flogifto e l'acido li 
depone. Poiché non i • quell'acqua refidua arrolTa 
la tintura di tumefole, ma verfaodoei in e(To dell' 
alcali gencraoft dei Tali ec ; altra prova che tealmente 
non elidono quelli dir erti generi d' aria , ma piuttollo 
un foto che ha la proprietà di tener in diflbloiiooe 
vari corpi ed in ifpecie gli acidi , (quali quando fo- 
no da per fe foli difeiolu formano l'ari» Affa, lana 
acidi ec, e quando quelli acidi fono uniti e combinati 
col fìogiito formano le arie infiammabili nitrofe ec 

Comunque la cefi Ila , quand'anche la Teoria 
del Dr. Prieftloy fi rigertaffe , rimarrebbe Tempre vera 
quella dell' aria ni troia falla cornane ; poiché da quella 
come ognun vede non dipende, e folranto ficcarne 
in quella fupponefi che il tìngi Ito fi onifee col vapor 
acido dell'aria cornane, lì diri che quello flogifto fi 



nnifee con un altro elemento X da trovarli: mifcm- 
pie farà vero che da quelli combinazione l'aria fifla 
è precipitata, e che fono contratte più o meno le 
cjimenfioni dell'aria refidua. 

Così pure farà fempre vero che l'aria nitrofa 
fcri convenevole giudice dell* quantità dell'aria fitta 
contenuta nell'aria cotonine e della quantità del flo- 
gifto in effa contenuto ; e le dall' aria fiiTi e dal 
flogi Sica mento ne dipende 1' infalubrità dell' aria , 
l'aria nitrofa potrà efattamente indicarla , E quello è 
quanto, rimane a provare. 

V aria atmosferica prima di infpirarfi per qua. 
lunque agitazione fubifle nell'acqua di calce o nel- 
la rintura di turnefole ne repriHina la calce ne ar- 
ruffa li tintura ("), Eppure in quell'aria eravi dell' 
aria fitta che potei fi e (Te re precipitata dall'aria nitrofa. 

E Eccome a taluno può nafccr dubbio che nell' 
efperieni» del Sig. Dr. Pricilley non (ì è teprilima- 
ta la calce, perchè picciolo è il volume dì aria agir 
tito nell' acqui dì calce, e poca è con feguente men- 
te l'aria fitta che potea eflere precipitata, io mili in 
un gran recipiente che potea capire più di rio. boc 7 
cali d'acqua un boccile d'acqua di calce, iodi un boc- 
cale di tintura di turnefole,. e fofpefolo eoo funi Io 
agitai in tutti i fedì per più di un' ora , Tenia mai 



(•) Ptkfiiij ite ih. furi, j. fia, i. et compio» «ir . 
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poterne ottenere ni arroffamenlo quando adoperav» 
la tintura di turaefaie , ni intorbidamento quando 
uliva dell'acqua di calce , eppure 59. boccali d'ari* 
atmosferica per lo meno contenevano z. boccali d'a- 
ria fiifa, e z. boccali d'aria fiffa agitati in un boccale 
d'acqua di calce immediatamente la intorbidano e ne 
reprimano la calce , come fa chiunque ha efperi- 
mentato: Con minor incomodo ancora pub farli 
quella efperienia, cioè invece di agitare e mefeo- 
lare l'aria coli' acqua di calce colla tintura di tiar- 
ncfole, prendere invece un boccale d'acqua di calce, 
e fofGarvi dentro per qualche tempo con un fornel- 
lo a cui flavi fiaccato un cannello di vetro che pef- 
chi profonda mente ncll' acqua di calce . 

Ma come mai, mi Udirà, nell'acqua di calce 
efpofìi all'aria lì reprifiina la calce) A quello ri- 
fpondefi, che coli' aria comune continuamente com- 
binali del flogtfb fvolto dalle follarne putrefacenteli 
dai polmoni degli animali , e fpecialmente dalle 
materie combattibili ; che quello flogiflo unendoli 
coli' aria comune fa precipitar 1* aria fifla , e che 
quella i alforbita dall'acqua di calce. 

Dimmi fe nella fiania in cnì fi dorme tengali 
nn vafo ripieno d'acqua di calce, alla mattina ri- 
trovali coperto di una graffa crolla di calce , ne! men- 
tre che un altro vafo efpofb al di fuori della iianza 
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non t coperto che di una fattile laminetta di calce. 

Nili' aria comune , olire l'aria fida in ilìalo, 
per cosi dire, di diffoluzionr , (iccome noi vedremo 
io appretto evvi ancora dell' aria filTa innatante, la 
quale parimenti pub edere alTorbita dalla calce , co- 
me io ne ho fatta efperìenza in un giorno che trae- 
va g agi laidamente lo lei rocca , efponendo ad elfo 
uo vafe ripieno d' acqua dì calce , ed un altro ripie- 
no della (lefTa acqua di calce riponendo in una fiati- 
la ben chiufa . Dopo di un giorno li vilitai, e tro- 
vai che quello efpolto allo fciroeeo avea alla faper- 
fìc iti una graffa crolla di calce repcìllinata , che ap- 
pena era viabile nell' altro chiufa nella (tanta; il 
che prova a mio giudizio che gli fciracchl [ripor- 
tino una quantità d'aria fi.Ta innatante, oltre quel- 
la che l'umido loro tiene in difiolniione. 

E qui prendo occaGone di rilevare la fpeciofa. 
obbiezione del Medico Cran'i (*) , che fuppone che 
quella pellicola che formali full' acqua di calce altra 
non effere che calce, che ha perduto il principio can- 
tico . Poiché egli alfteura d' averla veduta non falò 
falla faperficie del vafe , ma anche nel fondo di elfo 
ed all' intorno delle pareti dei vetro et Ma eib 
niente prova a mio parere contro il rinomato fifte- 



(*) Rtfiaitna it Ftxnmin CbymijM Jr Alr/rr t>c. 
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tna di Mr. Black , poichì dalle beile fpérienie di ' 
Margaaf (a) Tappiamo che 1' acqua ancorché diftilla- 
fa non i mai pura , contenendo Tempre particelle 
eterogenee, che ooflbno eflere fcompofle dall' azio- 
ne diffolvente dell' acqua di calce (6) , e poffono 
quindi fornire dell' aria riffa alla ealce , e farla pre- 
cipitare : altronde le acque fteflè contengono Tempie 
qualche poco d'aria fiffa , e la- poffijno dare alla cal- 
ce. Ma ritomo all'aria atmosferica. 

L'iuta 'dopo i'efpirarione , oltre gli accennati 
effetti, intorbida l'acqua di calce , ed anche arraffa, 
la tintura di tnmefole , come io ne ho fatta più. vol- 
te efperien^a ; dunque 1' ari» in panando per i pol- 
moni o fi fjpraccarica d'aria Ma ,o fi combina con un 
qualunque altro principio che fepara e precipiti l'a- 
ria fifia.in effa contenuta , e confegnen temente i pol- 
moni hanno bifogno di emanare incetta h rem ente que- 
flo qualunque principio o di fcaricarlì dell'aria fifla 
che continuamente da effi fi {Volge. 

Ma quei!' ultimo non fuccede ; poiché fe ri- 
petili la efpcrienu di Hales di infpirare.un dita 
votane d'aria, non foto quello 'non fi accrefee, co- 
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me dovrebbe avvenire fe gli fi aggiungere della nuo- 
va aria fifla, mi nè anche efpbrandolo coli* alia ni^ 
trofa non fi trova fopra cari tato di nna maggiore- 
quantità d'aria fida di quello che prima contenea . 
Quella Iperienia io feci nella feguenre maniera : 
Efplorato prima per mezzo dell' aria nitrofa quanta 
aria fiffa fofTe contenuta adi', aria che devefi infpi- 
*are, di e/Ta Te ne riempio per meno di una Arin- 
ga una vefcica di tale capaciti, che torri Tarla, in 
èffa contenuta fi .poflar in. una fola volta infpirare ; 
Mithinfe bene le narici fi adatta in bocca il can- 
nello della vefcica^e fi infpira prontamente l'aria,' 
db : fatto, coli' aria nitrofa efplnrafi l'aria refidua: 
nella vefcica , e vcdefi fe fia generata dall' aria fifa . 

Con quello meito pertanto mi fono aflicuiaro 
che Bedana o almeno pachiffima aria fida emani dai 
polmoni, e che un tornino principio d» quelli li 
Kolge, che unendoH coli' aria co-nune la rende in 
pane incapace ad e fere di nuovo infpirara.-: 

Diffatti non faprei certamente imfndere nel 
eafo che dai polmoni continuamente ne emanato deli' 
•ria fùTa, come mai quella pòtefTe unirfi c mefco- 
larG coli' aria atmosferici . Poichi fuppolìo anche che 
umidilfima (ìa l'aria efpirara , migliore pirb è la quan- 
tità dei fluidi che nell' efcir dai polmoni quella toc - 
eirebbe, al cafo che da quella emanalTe . 



Ma ficcarne quella nuova eombrn azione dell' 
aria comune con quello qualùnque principio ema. 
nari te dai polmoni fa precipitar l'aria riffa contenu- 
ta nell'aria comune come di l'opra ho dimoflrato , e 
l'aria Comune con quella combinazione diventa fo- 
nella non meno alla vita degli animali che a quel- 
la delle candele , ni ritorna ad «Aere refpirabile fé 
non per meno di una lunga agitazione nell'acqua , 
effètti tutti che produce il flogilto ; bilbgna conchiu- 
dere che dai polmoni continua metile ne efali del 
flogilto, ami che Ila una delle principali fusioni 
di quello vifcére nna tale emanazione , ii quale flo- 
Eifto pò* combbaridafi- coli' «ria^omune ne faccia 
precipitare' la fida, e che l'agitazione dell' acqua 
Come in tutti gli altri cali di reftau razione delle arie 
flogifticate, liberi l'aria comune dal flogilto, e là. 
rendi di nuovo capace a riceverne dell'altro (j). 

Quella perfpirazione forfè ferve alla refrigera- 
tone del fangue nei vali polmonali , falla quale 
dopo gli antichi ha ragionato cotanto Elvezio (t), 
fenza però nè perfaadere né convincere i FifiologiC*); 



(«) Sw*mtt4im p,H ih* U f<,frtnà$> "'' dtfiwtnJ,' 
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Da qnì fi intende perche Vati» , flaconi* ti» ef- 
perimentato Hales (*) , dopo un eerto numero di 
infoi razioni ed espirazioni , non pub più di nuovo 
infpirarfi fenia produrre Collocazioni ofmatiche ec 
poiché quella quantità d'aria è già faziata di quella 
quantità di itagiilo che le compete, e confeguente. 
niente non può ricevere quello che i polmoni do* 
vt ebbero evacuare ce. 

Per la fteffa ragione pure, e non perché l'aria 
lìa talmente dilatata che comprima la fiarr.rna , come la 
pretende Mr. Morvean (i), le candele non poflbno 
ardere fono una campana ben chiufa (e). Parimenti 
l'aria infiammabile , l'aria nitrofa , l'aria de' carbo- 
ni , in fomma le arie tutte di flogiflo (bpraccarieat* 
fono ranelle alla vita degli animali , i quali per l'im- 
pedita libera evacuazione foffrono violente conimi» 
lìoni, languori, foflbcazioni e finalmente la. morte. 

Quello vizio poi offia quello dogi fi ita mento non 
pub toglierli all' aria imbevendone di qualche li- 
quore i diafragmi dei fifoni con cui fi infpira l'aria , 
come fuppone Hales (<J) , e per cui il Dr. Cigna (e) 

(*) Spn. '«8- "p- 6. 

(i) Mimiittt dt ? Accadi™, it Dìjs» tata. I. 
(e) Mifctl. Tamia, "w. I. 
(4) V'ftttbh Sitiicb txp. tifi, 
f» Mifitl. Tmrin. ina. t. fMg. 47. 



«fde che dittrb fia U cagione della o ve degli 
ani-cali io ano Spaio dvufb, da quella delle can- 
dele. Poiché io ho r.petuta IVfperient» di Hal r) 
con qnefta fola divertita che quando l'atia divenne 
i • • io ■■■ <.-. i . che non la potea pil infpiri- 
M, io la fotiopoG al grnduio dell' aria nurofa per 
vedere Te quefi' atia era fatala di foglilo, oppure, 
di qualche altro pt.ocipio che lo rendea a Ciò 1 , ut anca- 
te ineffabile, e trovai che non era (aliata intie- 
ri meo te di nogifla , poiché dall' aria nitrofa fu qual- 
che poco diminuita . Onde eonchiofì che Cccome dai 
polmoni non foli fi evacua del flcgilto, ma uncota 
dell'alcaii putrido volitile, odia dell'aria alcalina, 
la quale noti i fatale alla vita di una candela , e lo 
i a quella degli animali per la caultica natura ec. ; 
conchiufi dilli che mal ii inferiva dall' ciperimento 
di Hales che l'aria flogilìicata patelle efTere rillabr 
lita da' liquori di cui fono imbevuti i diafragmi , ' 
quali in quella efperienia altro non fecero che be- 
vete l'alcali putrido e neutrali ila rio, e che incetto 
era e pericolofo il giudiiio delle candele ad efplo- 
tare le arie viziate. 

Onde la vita degli animali non differifee da 
quella delle candele nel Tento che ad ambedue ab- 
bifogna l'emanazione del fìngi ito . Ma effcndo an- 
che gli animali irritabili ee. , la loro morte può ef- 
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fere operata da altre cagioni, come farebbe dall'a- 
zione cauftica degli alcali ec , che agifcono lui fi- 
ftema nervofo , 

Porto dunque che i polmoni hanno bifogno di 
evacuare e deporre nell'aria quello flogìHo, le arie 
faranno più o meno atte alla re fpi razione fecondo 
che cileno conterranno una maggiore a ir.inor dofe 
di quello flogifìo , e reciprocamente ec 

Potrebbefi quindi fare una bella ferie di oflcr- 
vazioni a norma di quelle di Santoro intorno alla 
diverli quantità di fìogiflo che emana da elfi fecon- 
do i diverti flati del corpo umano ; poiché io pollò 
allicurare da replicate mìe fperienze d'aver più volte 
trovato che in divedi ilari del corpo diverta è la 
quantità del flogiflo che ne emana ; talchi quaft po- 
trebbe/! dallo (lato dell' aria indovinare quello del 
corpo di colui che lo ha refptrata, e viceversa e 
meglio ficuramente col l'Eudiometro fi determinereb- 
be in molte malattie Io flato dell'ammalato, che 
coli' ufo del termometro, come lufingavali Santorio. 

Giova quindi fpcrare che i Medici Filofofi 
poflano indi cavarne utili partiti circa la diagnofliea 
dei mali ad aprire così un largo campo all' ofierva- 
zionc : e per non tralafciare di dire tutto cib che 
pub efiere di pubblica utilità , faro qui ofTervare che 
piti volte ho efperimentato che nel tempo deila dì- 



géltione maggiore èia quantità del-flofttgo che emana 
dai polmoni: Cu perchè qnefti allori dalla decompolì- 
lione dei corpi fi (Volga in maggior quantità , fia perchè 
allora maggiore è il moviménto dei mufcoli d;l fangue. 
ec. , il fatto pero i certi/fimo, ed io feci più volte 
quefta efperièim nella -fe'ueme maniera C*). 
- - EfplOrato prima il grido di fabbrili dell' aria 
di nna Ihnza , e chiufe bene tutte le aperture di 
elTa vi fletti iti effa palleggiando ptima di pranzo per 
ben mezzora , pattato il qual tempo fattopofì all' cfpc- 
rienza l'aria della flanza che trovai caricata di un 
quarto di più di Rogito , il che fatto , aperte tutte 
le avvenute dell' aria nulla flanza , in quelle più 
non rifornii , fe non dopo aver mangiato a faiietà, 
e bevuto anche larg.nn;ntc in maniera che fentiva- 
mi'uri fioco oppfelTo ( mt perdonino i Teologi que- 
lla innocente intemperanza), e chiufe bene tutte le 
aperture di quella , vi fletti in effa come ptima pif- 
feggiando per mezzora, indi efplorataoe l'aria coli* 
Eudiometro la trovai foptaccaricata di un terzo di 
più di flogillo. ' '■ 



(*) *gV*W* fi "« o/fin/azisi, Ji Rmirdcf -- Ai *W 
d*w U circoUiita rfl iMirm-inpiir - chi gli mimali frin- 
ii font p-.h eslidi min tnigghr rupia ruacmou ttìfagifle. 



Qriefta «nervazione avvalora il medica tonfi- 
glio di Mr. Gardtme (*) di non chiuderli immedia- 
tamente dopo aver pranzato nelle carrozze quando 
fi viaggia lenza tener abballati i criflalli : fi porrebbe 
eoa tenue fpefa. al di forco delio, f cocci adattare un 
picciolo ventilatore della coftrnzione di Defagulierc, 
che dallo fieno movimento della tarmila folte mef- 
fo in azione ■ Quello iitromento potrebbe rifparmia- 
re molti fanelli effetti, fpecialmente in chi viaggia 
di notte, in cui molte volte fi t obbligato a tener? 
accefo qualche lame. 

Volontieri io avrei fegnite quelle ofTervazioni, 
ma fiecome quelle efigono tempo, falute ancora, e 
paziente comodila , elementi tutti che per ora mi mari' 
eano, così le afpetterb da chi fi troverà in più for- 
tunate combinazioni di quelle in cui ora io non mi 

Né fole dalla quantità del flogifto dipende l'in- 
fslnbrità dell' aria , ma dalla quantità ancora dell' 
aria Uffa in effe contenuta. 

Parrà forfè Arano a taluno che io qui impreo- 



C) Jlvà « Pt*pl, far Iti Afa6ì*tB,P*rh. - 
jts iiira > ripino di icalltrai nvrnimtiai r/n fiffin* 
iffmdi grtndc militi in nultt ttttfimi. 
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tb la comune ricevati opinione, che l'aria fidi co a- 
tennta nell' aria comune , bea lontana di elTere un 
elemento ili falubrità di efla , ila anzi di infatuatila : 
ma io fpero che chi mi onorerà di. una fóguiti at- 
tenzione meco dovrà convenire fn di quello impor- 
tante articolo non per anco dai Filici efaminato . 
Polche quantunque il celebre Dr. Prieflley nella fua 
Lettera al Prendente Pringle abbia confutati alcuni 
foffifmi del Dr. Aleflandri (a di quello particolare , 
pure giacchi egli Ivi non parla che della corruzio- 
ne delle arie evaporanti dalle acque putride o con. 
laminate dal contatto di effe, non par dilli, che in 
quella Lettera abbia efaminaio ball a ore mento t' infa- 
ltibritì dell'aria Uffa mi (la coli' aria cornane, men- 
tre , e la corruzione dell' aria prodotta dall' acque 
putride non è folo prodotta dall' aria fifla innatante 
In efla, ma ancora e maffimamenie dal fio ci Ilo che 
emana dalle acque Corrotte. 

Diffatti il Dr. PrieMey nella riltampa delle Tue 
prime OfTervazioni ha lattiate intatte tutte quelle 
che fembrano favorire quella fuppolla fabbrica (•), 
■ozi nella feconda parte pag. 18}. oi/cmaiim ait 
tettimeli air mail noximf le conferma . 

E certamente quello eccellente Fifico non 11 



(») j?«frr. -md lifir. m Jiffrr.m Kitil tf tir 1*8. 4. 



4« 

inganna lotalmentc in fnpporre che l'aria fifa ca- 
vata dalli pietra calcarla per meno dell' olio di ce- 
triolo pofla in qualche maniera rillabilirc l'aria vi- 
ziata o dalla refpirazione animale, o dalla putrefa- 
zione . Ma ficcarne egli penfa che 1' acidità dell' aria 
fifa cavata con tal protetto non dipende dall'acido 
vetriolico (a) i non potea quindi fofpettare che quel 
tal qualunque miglioramento prodotto peti" aria cor- 
rotta dalla retrazione o dalla putrefazione fi do- 
verle intieramente al ncu traviamento dell' alcali 
putrido operato dall'aria fifa vetriulica. Poiché, co- 
me dicemmo, il vizio dell' aria reipìrata non fola 
nafte dalla combinazione del flogifio che emana dai 
polmoni, ma ancora da una fpecie d'aria alcalina, 
oiTu da una fpecie d'alcali putrido volatile , altri- 
menti dal Sig. Dr. Prieftley chiamato effluvio pu- 
trido (i) che emana dai polmoni , che per la caulìi- 
ca fua natura inorandolo , punge c vellica i pol- 
moni ec, e promove quel!' afpra toffe da cui fen- 
tonfi incomodati gli animali dal lungo refpirar di 
quel!' aria , e fpecialmente quelli che hanno i pol- 
moni di una tenue e gracile teffitura, come .una fu- 
nefia efperienza ogni dì me ne conviene pur trop- 



(-) Uri. S.Ci. . p.„. i. f. s . jo. 



po. Ora quefl' alcali volatile pub eflére neutralizza- 
to dall' aria fifla cavata coli' olio di vetriolo , oppu- 
re con qualunque altro acido capace a neutralizzate 
quell'alcali, e può quindi formare un file ammo- 
niaco vetriolico, nitrolb ec Facile è quella efpe- 
lienza, la quale a mio parere rematami che pie- 
namente rilblva l'importante quiftione , Te l' anditi 
dell' aria Ma Ila dovuta alla prefenza dell' acido con 
cui fi i cavata dalla pietra calcarla , oppure Ga aci- 
da per le, come comunemente fi lappone ('). 

In una boccia ripiena d'aria fitta cavata dalla 
pietra calcarla per mezzo dell' olio di vetriolo , e 
che per maggior brevità, d'or* in avanti chiamerb 
aria fifa vctrìol'iot , introducali dell' aria alcalina , e 
lafciato che quelle arie fi mefcolino, fi offerveranno 
formari all' intorno delle pareri della boccia lunghi 
e fottili crillalli ime rfecan tifi gli uni gli altri in for- 



(*) OH'?' /pninzi ' w.aviglia bini {fuga comi 
rarìa fifa fia fahhi n ,/«« malati», plichi BM fa 
la jaifìa ufléiilhi li carpi in fMnf*S>nn cai ridonar 
htl Paria figa &t. oppur agirla {opra dì éfl, .IL ma- 
Birra digli aftiiagmi , carni fupponf Macbridc jj ma 
alena agiadu ftifli alcali putridi, i /ànunfeM quindi 
drì fati mairi opiramri dilli crifi che accompagnano la 
ti/ìlncmr di qaifli mulatti? L 
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ma di rete . Cib fatto racc-olganfi qacfli trillai, 
li , e fi fottopongano all' analili , che lì troveran- 
no edere un vero fale ammoniaco vetriolico , a 
cui tante meiavigliole virtìi attribuifce il Chimico 
Glauber . 

Variifi quefla efperienza , ed in vece di eavare 
l'aria fi: Fa coli' olio di vetriolo cavili collo fpirito 
di nitro e mefcolili eoli' aria alcalina , che fe ne ot- 
terranno rottili criilalli , che efpolli ad un certo gra- 
do di calore detoneranno fenza aggiungervi Ibaniero 
fiogiilo , appunto come avviene al Tale ammoniaco 
nitrofo. Quella efperienza ripetali cogli altri acidi 
«he fi otterranno diverfi criilalli ec 

Pruova anche di <i6 dimoftrativa è la diverta 
acidità che hanno le arie fiflb fecondo li diverfi aci- 
di con cai fono Hate cavate, diver£tà tale che un' 
egual quantità d' aria fiffa cavata eoli' olio di vetrio- 
lo arrolTa una data quantità di tintura di turnefole, 
nel mentre che nn' egual quantità d'aria fi (fa cava- 
ta coli' acido di limone o con qualunque altro aci- 
do vegetale più debole non arriva ad arroflirla ; ed 
ecco così rifporta , e (vaniti l'obbiezione di coloro 
che fupponevano l'aria fìffa acida da perfe, da che 
l'aria fina cavata dalle fermentazioni vinofe, la qua- 
le, certo non ha alcun acido vetrioli» , pure atroifi 
la tinnirà , Poiché dalle f addette fpcrienze è chiaro che 



l'addo vietale nel cafo dell» fermento- vino- 
fa produce l' acidità , comi nella decorpo (illune del- 
la pietra olearia. Ioli» di vetriolo produce l'acid il j 
nell' aria fiffa veirìolica : e chi volefle anche col fo- 
la odorato fentire la divcrfiti deqli acidi con cui ì 
combinata 1' aria fi.Ta , baita che egli la cavi collo 
fpirito di nitro fumante che feotirà l'aria riffa ; quin- 
di fvoitane carica dell'odore cotanto naufeofu dei fu 
mi dello fpirito di nirro, in maniera che difficilmenie la 
faprà diftinguere dall' ana nitrofa , oppure la cavi coli' 
acido di limone, che l'aria fitta quindi rigirante avrà 
precifamente il fapore diilinriffimo di quell' acido, 
c l'acqua impregnatane a faturaiione , formerà una 
guiìofa limonata , il cui ufo forfè potrebbe elTere e 
più piacevole e più utile tu alcune malattie di qua- 
lunque alct' acqua acidula. 

10 ho poi in pronto una bella ferie di efpe- 
rienie circa varj fenomeni della crulalliziaiione dei 
fali , la qnale a giudizio de' piii celebri Chimici non 
4 ancora abbaftanza fpiegata (*), 

11 fenomeno che mi condufte a quelle efperien- 
ic fu il feguente . Avendo in un gran vafe di ve- 
tro quadrato volgarmente chiamato quadratene ripie- 



(*) Veggafl AnW Cbymìt rmflmì txptrimtxtak 
Km. a. un. aifaliifuim, dti fiit. 



DO d' aria fuTa introdotti dall' aria alcalina per otte- 
nerne i fali di Smeth Io china e riti eticamente e lo 
lafciai efpoilo all'aria fredda per facilitarne la for- 
mazione dei Tali . Non erano pafiati che pochi mi- 
nuti che nella vicina danza inteli un veemente col- 
po : accorro e trovo rotto Iti varie parti il qtiadret- 
torte, e formati fui rottami di elfo lunghi e fottili 
criltalli. Quello fenomeno affai mi forprefe , e da 
principio credetti che lìcconte nel vafe aveavi in- 
irodoita l'aria alcalina ancor calda, ed elTendo na- 
to efpoilo il vafe da un fol lato all'aria fredda, 
credetti dilfi che il pronto difegual raffredda mento 
ne folfe la cagione : onde fuhìto prefone un altro 
di quelli quadrettoni , e ribaldatolo bene egualmen- 
te lo efpofi da un lato all' aria fredda ; ma. egli refle : 
onde concimili che quello fenomeno dipendere dovea 
dalla formazione dei fali. E ficcome in Hales avea 
letto che i fali contengono una prodigiof* quantità 
d'aria, ibi penai che i fali cri Itali iizandoG ne doveano 
afiorbire moltilfima , e che quella era la cagione per 
cui la formazione dei fali era dimoftraia imponibi- 
le fetiza il concorfo dell'aria. 

Pieno di quella idea introduci fobicamente in 
un vafe dell' aria fitta e dell' aria alcalina , e lac- 
catoci prontamente un tubo ricurvo lo feci pattar 
pel mercurio, e tollo ebbi il piacere di vedere 



che a mifhra che i Tali lì formavano, il mercurio 
fai if. i nel tubo. 

Per Tare quella efperìenza con eleganza , il ca- 
ler applicato alla ftorta deve elfere tenuiflimo, al- 
trimemi l'aria alcalina for tendo caldiflìma , calda pu- 
re entra nel recipiente dell' aria fùTa, quindi in vece 
dì promovere la cri Ila! linai io ne , anzi la dillrugge 
feiogliendo i fali nell' atto che lì formano all' in- 
tomo delle pareti del recipiente . 

Per ifchivar dunque quello inconveniente con- 
viene moderare il fuoco applicato alla ftorta, o te- 
nere il recipiente dell' aria lilla nell' acqua fredda, 
oppure, il che forfè è anche il miglici, umettarlo 
esteriormente con acqua, ed efporlo ad un corrente 
di aria ; dico ancor meglio , poiché i Filici fanno do- 
po le fperienze di Cullen ec. che i 1 evaporazione in- 
duce maggior freddo al corpo evaporante del ghiac- 
cio lleffo. 

Farmi dunque che neffuna efperienza Cavi più 
decifiva di quella per provare la prefenza dell' aci- 
do vetrìolico nell' aria fifla vetriolica , onde eteda 
che quelle efperienze feguitando , fi potranno fare 
importanti fcopcrte in quella nuova parte della Chi- 

Da qui inoltre s'intende qaal beneficio gli no- 
mini fpetir ne poiTouo dalle fumicazioni d' aceto ec. 
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per purificare gli ambienti , poiché quelle fole- pof- 
fono agire full' alcali putrido volatile, e neutraliz- 
zarlo. Perciò l'aria del ridotto del Teatro che ne- 
gli ultimi giorni di Carnovale fu trovata inferra 
quanto quella dei Sepolcri , non fi farebbe riflabili- 
la, die in parte per qualunque fumicazione, anche 
di un acido più potente. Ma ritorno all' infalubritì 
deli' aria fida . 

L'aria fiUa contenuta nell' aria atmosferica nel 
tafo the pote.Te agire fu gli alcali paitidi volatili , 
f.ccome in gran pane e prodotta dalla putrefazione 
dei corpi, è leggiermente acida, e perciò ooo po- 
trebbe che leggermente acuirai u .are gli alcali vo- 
latili. Dico al cifo che poteffe agire fu gli alcali 
volatili ; poiché non e provato che l'aria fida uni- 
ta ail' aiia atmuierica pjfTj da quella liberarli ed 
unirli cogli alcali putridi e ticuttaliiiarfi ; anzi io fo- 
no di parere e credo di poterlo dimodrare che l'aria 
Ma è unirà principalmente coi!' aria atmosferica per 
mezzo dell'umido aereo; poiché non fi potrebbe ca- 
pire come mai l'aria fiiTa del quale ne ila ripieno on vafe 
efpoiio all' aria atmosferica , la quale i per lo meno 
equi ponderante fe non è più leggiera della fitta (") , da 



(*) Pritfl. ite. cii. fiB. i. pai. i. Baequci Exj. PiU, 
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quella pofla effere fcacciata intieramente dal vafe in 
poco tempo nel mentre che altre arie, quantunque 
tm poco più leggieri dell* aria atmosferica , poffono 
tiare efpofte per più meli dentro vati aperti fenia 
effere da quella ("cacciate (a) . 

Io ho fatte varie fpetienze fu di ciò che prova- 
no che è l'umido aereo , col quale , come ognun fa , 
l'aria fìtta ha una grandiflìma affiniti, che tirato per 
tirato afforbifee l'aria riffa , e via fé le porta in ano 
flato per cosi dire di diflbluzionc (i). 

Riempiti d'aria fina due vafi eguali , cioè aventi 
eguali capaciti ed aperture , ne efpofi uno in nn am- 
biente affa! umido e l'altro in un altro ambiento 
meno umido d'affai, come ne era avvertito dall' 
igrometro quantunque inefatto di Mr. Lambert (e). 
In capo a qualche giorno vifitandoli trovai che l'a- 
ria del vafe efpotìo all' aria afeiutta noli permette» 
che ad una eerta profonditi il libero ardervi di una 
candela, nel mentre che l'altro a qualunque profon- 
diti la lafciava ardere liberamente . A che dunque 



O) PrUphy /«. eh. f,a. W. 

(i) Ttrfi da éM vhat; nca r „,U fiffit fio *>/« 
«/;' *U «mirica , bu è cirtiff.mù di Puniti tiri* 

(t) Minutiti dt PAcndra. dt Strila &c. 
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attribuire quefla differenza , fé non alla diverta quan- 
tità dell' umido contenuto nell'aria? 

Mi accertai inoltre colla fequente efperienia 
die l'aria fitta efalante dall'acqua impregnata, di ef- 
fa è" fempre fopraccaricatì e faziata di umido. 

Riempiti due vali d'egnal capaciti ed apertura, 
uno d'acqua comune e l'altro d'acqua impregnata 
d'aria fifla, e fovrappofti ad ambedue ad egual di- 
rtanza due igrometri del fìiddetw Mr. Lambert, of- 
fervai che maegiore era l'umidità evaporante dal 
rafe d'acqua impregnato d'aria fifla che dall' altro. 

Da quella efperienza ne viene in confeguenz» 
che la quantità dell'aria futa contenuta nell' aria at- 
mosferica pub indicare molte volte la quantità dell' 
umidità di ella e reciprocamente . 

Secondo che l'umido aereo efiendo di gii lazia- 
le d'aria fifla non i più capace a bavere quella che 
emana dalla perorazione ec 

(") Terzo percib le arie umide, come fono gli 
feirocchi e quelle dei terreni coperti d'acque fo- 
gnanti, fono petnicinfc non folo conte contenenti 
particelle umide che ammollivano e rilafciano le 
fibre degli animili , ma ancora perchè contengono 
maggiore quantità d'aria filli, come con ripetute 



(*) MteiiUf txftlim. ijfnir, ljftiV.tif. 1%.pit.'- 
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efpcrieriT.s da mt fatte con accuratezza lugli feiroc- 

chi dominati iti quelli uliimi mefi mi fono convinto. 
Perciò tutte quelle cagioni che fpoglieranno l'aria 

dell'umidità cornee la caduta dirotti delle pioggie, le 
quali non folo migliorino lo Dato dell'aria fpoglìando 

l'aria del flogiHo, miglioreranno anche l'aria precipitan- 
done l'urnidiù . Cosi pure d: caf: della vegeta tiene ec. 
E per lo contrario (otte quelle che l'accrefeeranno , 
accrefcerar.n^ pure llnfìlnbritì di effa. 

Quindi ù che nei calori ertivi in cui l'evapora- 
ziooe é gracdifTima, faccialmente nei terreni litigati 
dalle acque, fentefì quel calor faffacante accompa- 
gnato da languori , inappetenze ec. (*) 



(*) KW C'mtWf dtW Ahb. Rtzur tm, 4. d,i 1774. 
pel meft di Agvjlo imo a»' hgfgnfr Ipitgnì,*, dell* 
miniai ilrl tttmttn ippiggi.u fi di q*rjli p,i*cipj , 
Jane quifli titola - Recheichci fur la vraie canfe del'»- 
feenfion & de la d«fcenre du mercure dins le Biromc- 
ire &c. par Mr.Chaugem ■- Le c-ffrrvtzioni Eiuììvbh- 
tlìitt ftutt pitalhlammt tilt SAtamtttìtht partiti™ ria- 
drr dimaHrmiitt ciuchi in quel!* MmWi ì fMtumtm* 
•politici . Alcune tgttmùmi da mr f,„i ultimamnu 
mi mutai fcmf't pib pmtiiile qutfl* fp hgm&nt j ea J t 

f,r,tbt ««/«ri» f i, ^,/céf ,/,rv« ( r« h ttmimufft 

età mtggm diligenza. 

D + 
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Ma diteli, e così ragiona il Dr. Aleffandri , 
l'aria fiifa, fecondo le luminofe fcopcrte di Mscbrì- 
de , anzi che effere un veleno è un eccellente rime- 
dio per raoltilTime malattie : ora per coloro che 
attaccati fono da quelle affezioni morbofe, ben lon- 
tana di edere infalubre, un' aria impregnata di effe 
farà ami giovevoliffima. Diffàtti noi veggiamo da' 
prudenti Medici tutto dì effere preferitto con fuc- 
ceflb il refpirare arie groflblane a preferenza delle 
arie foirili , riputate le più falubri . 

In più maniere rifpondefi a quella fpeciofa ob- 
biezione , e primieramente colle fperienze del Sig. 
Dr. Prieftley regillrare nelle Tranfazioni (È), le quali 
pienamente provano che le arie emananti o in con- 
tatto delle acque (lagnanti , hanno un tal grado di 
corruzione che fono funeftiifime agli animali . 

In fecondo luogo, fuppofto anche che l'aria riffa 
difciolta (e) nell'aria atmosferica, poff» o arreftare 
o csrreggere la putrefazione dei corpi , non credo 
che introdotta nei polmoni unita all' aria atmosfe- 



(j) Exprrìmfnral •U'jìi &C. 

(i) Trinaie-" Pbil'f. vai. 7+ fag. 9°- 

(e) f<" -otd,H jui epp-tS' à'S""i~' ci" p'fì* f" I' 

ri* fifa tUfatlianiirmierfiriu, c fr*r*TÌ*fiff* In 'lf* 

innatarm . 



rica pofla ivi deporfi e produrre i falurari effetti ec. 
Poiché , fecondo io ho piì) volte efperimentato , 
non fi pub con qualunque abitazione dell'acqua for- 
zare l'aria atmosferica a deporre la fina , appunto 
perchè è unita all' umido aereo; cosi pub beniifiiTio 
accadere , ed accade che l'aria atmosferica , quantun- 
que impregnati ili ma d' aria fiiTa , attravcrfa e tocca 
i fluidi degli animali fenza effere ni afforbira da 
quelli ne con feguen te mente ec 

Ma fuppongafi anche per un momento che qued' 
aria fiiTa in paffando per i polmoni venga depolh ; 
come mai la faliva e gli altri fluvidi operatori della 
digelìione potranno, faziati di aria fi Ita , difeiogliere i 
cibi , e produrre la fermentazione i 

Poiché cflendo vero dalle belle fperienie di 
Machride {*), che gran parte del meccaniimo della 
digellione nelle prime vie operali dall' azion candi- 
ta della faliva, la quale avidiffima effendo dell'aria 
Ma dei corpi , quelli toccando li feompone e difeìo- 
glie ; come mai tolta aqueflo fluido la caufiicitì p^ 
irà promovere ed operare la digellione? 

Perloché io credo che anche a! cafo che l'aria 
fiffa foffe deporta dall'aria atmosferica nei polmoni 



(*) Sffaì so ibt ftrmtnmha m ièr tUmtmery i». : x- 
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farebbe pìuttofto pei quella ragione infalubre che ai- 
Ma in cosi dire non pretendo io già che di 
quell'aria non Tene imbeva alfolutamente la faliva. 
Molte volte e Ipecialmente quando l'aria è agitata 
dai venti , oltre effere difciolta ed incorporata coli' 
umido aereo nuota in etti come le eotnmoffe arene 
nuotano liei fiumi, ed allora pub beniffimo intro- 
durli e deporti nei fluidi, e produrre li conosciuti 
effetti A' inapetenie , languori, vomiti, naufee ce. , 
che talora noi proviamo allo fpirare dei venti au- 
Arsii che fono carichi di aria fida innatante , come 
io me ne fono aflicurato con varie cfperien?e . Ma 
foltanio dico che a meno che tali cagioni noj influifea- 
no il folo ama ve ria te che fa l' aria atmosferica per 
i polmoni, non le potrà mai far deporre quell'aria. 

L'aria fiffa inoltre vizia la refpirabilità dell'aria 
atmosferica per la poca affiniti che ha col flogilto ("), 
in maniera che l'aria atmosferica carica di una da- 
ta quantità d'aria fida è lo fteflb che fe l'offe carica 
di un' egual dofe di foglilo. 

Molte poi fono le efperienxe , che provano la 
poca affinità del fbgilw coli' aria filfa. L'elliniiona 
per efempio delle candele polle in ella , la lentifiima 



(*( Pritfily he. tu. x. JtB. i. of fi*'d tir. 
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anione fopra di e ila dell' elettricità (a) , e finalmente la 
pronta morte degli animali . Benché la morte defili 
animali pub effer p.-odotta dall' avido afiorbimento , 
che i polmoni ne fanno di ella , come eccellente- 
mente offerva Monlìeur Lavoilier (i). 

Potrei aggiungere a quelle ofTerwiioni altre mie 
esperienze fulla diverfa conduttibilitl delle arie arti- 
ficiali rapporto al fuoco comune, come pure circa 
la Teoria del fuoco in illato di finità, e dimoiare 
quanto li prefenza dell' aria fifla Dell' aria comune 
ipflififca fui calor animale . 



(,) PrirflUy ht. cit.paii.l.fia.l. iffixid air. 

(A) II t/l aiti di finir ? «r h flaidi tlajliaut Jn if. 
ftrvrftialis n'rfl aucuntment propri i tnnplir etili /in- 
filai! di la vii animili ; fu* il mi piut laflrr In piumoni 

ijl aifrrbi avtc ani <>ij grandi avidiii par Pian & par 
U pluf pan dir liqatari qu' il fi fiat avit itili, & pud 
fubìtimtm fra tUf ititi. 

Il n rifalli par uni tonftaatnit namrtlli jm r iati- 
litui da psatnw iltnl ampofe de memiraari humidn di 

mtrtt dri vtptar; ai/uiufe:, il fin dei peamtm doil flit 
fifpindu pai li defaui da fl.idi lUfii^i , il dtil ,' af. 
faifir C diviah flaftut Oc. Uvoifitc Opuff. Chv- 
mie i. patt. pafi. 304. 
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Ma liceome que.la Trofia fofpettata da Franklin , 
da Macquer ,da Beaumé ce. promoffa, uno t fhta po- 
lli in quelli luce che ella merita, l'applìcaiione 
clic fc ne potrebbe lare, riguardo alle (unisoni ani- 
mali non farebbe p^er.arointe intel». Perciò le ti- 
ferverò a miglior opportunità, ed lotaoto mi con- 
tenierb di eccitare li Fi lo Co fi a frodiate la nuora di 
quello elemento coranto imporrante , ed a diffidare 
delia fallace e Ipeciofa Teoria di Boeraave che me- 
riterebbe una riforma . 

Rapendo alla feconda parre dell' obbieiiooe , 
offervando che fe alle volte accade all' infermo cor- 
po di qualche vittima de' Tuoi d.fnrdini di llrafcina- 
re piii in lungo i Tuoi (rilìi giorni n:lle arie più gtofio- 
lane, non devefi ciò attribuire Tempre alti fabbrili 
di quelle arie (*) , ma beni: perché in quelle arie 
meno è inconftante la ftagicne, meno venrrda, e le 
ridenti ed amene Umazioni autorizzano forfè gli [ira- 
pazzi , e le imprudenze . 



(») No* ( fimfrc IOTI, bendi U p' " pi* vi- 
te, che qurfC trìt chUmmc volgarmente j-rojfe finn ìc 

,,s , f „i. w . ,4 falli.. 

Le trit liti fruii per tjttttpio no* nt emtngwtt che in 
pina qxtnsirJ . 



Altronde non è vero che dai Medici prudenti 
in quelle malattie preferirai; il refpirare l'aria del- 
le rifate ce, ma bensì quella dei prati, la quale * 
bensì umida, ma non è però carica ni di flogifto, 
ni d'aria fifli, come io ne ho fatta efpetiema. Ta- 
Je appunto i i! fentimento de' più illuminati Me- 
dici, e fpccialmente di Tifibt nel Trattato dell' ona- 
nifnio art. 3. feci. 10. =: Les foibles ont befoin du 
fecours d'un air plus pur que les autres : Celi un 
remede qui agit (c'eil peut étre le feul ), fans le 
fecours de la nature, fans employer fes forces 1 II 
eli par la de la plus grande importance de ne pas 
le negliger &e. 

Lo lìeffo gran Fiiìco configlia perciò di dar aria 
frequentemente alle itanie degli ammalati non folo 
con aprire una fineilra od una porta, ma coli' aprirle 
tutte ed introdurvi un torrente d'aria frefea. E fic- 
come cib può elfere il più delle volte di incomodo 
non leggiero, di grande utilità farebbe l'ufo di un 
ventilatore che ne cangiaffe incelante meni e l'ambien- 
te , ed introducete aria meno viziata col meno di 
un alto tubo che torreggiale le vicine fottopolìe <a- 
fe, c la prendefie dal più alto punto dell' atmosfe- 
ra. Allora noi vetremmo a refpirare nel meno del- 
le arie infette delle popolate Cina, fpecialmente do- 
ve le aiti ed il popolo è piti condeotato, arie fa- 



Jnberrime the mitili orare libero l 1 infelice , ma necef- 
firia condizione dell' uomo cinadino ('}. 

Veduto pertanto che 1' infalubrità dell' aria , 
fpecialmeme dipende dalla quantità dell' aria fifla in 
effa contenuta e del flogilìo , e veduto inoltre che 
l'aria nitrofa pub indicare la quantità dell'aria Ma 
contenuta nel!' aria comune ; rimane a provare che 
la quantità del lìogi Ili carneo (o dell'aria comune poi» 
efferc indicata dall'aria nirrofa. 

L'aria intieramente caricata di fingi Ilo , come 
G ditte, in qualunque proporzione raifehiata coli' a- 
ria nitrofa , non è ai diminuibile , né contraibile 
dalla medefima . Per lo contrario quinto meno le 
arie fono cariche del fuddetto tiogilìo , tanto più fo- 
no contraibili . Per quella ragione l' aria infiamma- 
bile refa refpirabile dalla lunga agitazione nell' ac- 
qui) diviene contraibile dall' aria nirrofa. 

Io credo che ciò accada nella maniera feguen- 



(*) &m4 "> f'-S' * I' "SI""»"-' do fw 

ga ** mei-,! di ciux ?Bf n,m navoni p« ftrim *v rc ,« 
Hpmfirtl : ì-nd m fai, il, „, « nBD ,ff c « pnfr, 
S.utt, m-Udi, f« la élrffms & t* vitllitlft, e„ tfi 
rapirli ì creiti ftteii uh aiftmw l'èipeire da 

maladia tannimi ti faivm alici da fucilici Civita . 
Kouucau de l'iaegilite dei honunu pire. i. 



te: poiché fuppofto che una particella d'aria at- 
mosferica polla iaziarfi di flogiilo, in maniera che 
non fia più atta a riceverne , e che faziandofi fu- 
bifca la maffima contrazione poffibile , ne verrà 
per confeguenza che quanto maggior numero di 
quelli? parcicelle farà contenuto in un dato volume 
d'aria , tanto maggiore farà la contrazione che quel 
dato volume d'aria fubirà unendoli col fl05i.ro : ora 
quello flagrilo, come abbiamo veduto , pube/fere fom- 
miniftrato all'aria atmosferica dall'aria ni t rofa , l'aria 
niirofa dunque poirà indicare la quantità delle parti- 
celle d'aria non ftoghricate contenute in quel volume. 

Facciati dunque che fi fappia , che un dato vo- 
lume d'aria, per efempio di iz. pollici cubici con- 
tenga pollici cubici j. d'aria Uffa , e che milìo coli' 
aria nitrofa fia in tutto diminuito di pollici 6, , fi 
fi dirà che in dodici pollici cubici d'aria atmosferica 
erari vi j. pollici cubici d'aria lilla , e 3. pollici cu- 
bici d'aria flogiflicata a faiietà, e 6, d'aria falu- 
bre , al cafo perb fempre che folle vero che una par- 
ticella d'aria affatto priva di ftogiflo unendofi con 
quello, C contraete U metà , il che non è ancor 
provato che fucceda precifamente in ral proporzione , 
Ma lìccome egli è prefumibile , anzi di cer- 
to lo credo, che le particelle dell' aria, libere ai- 
fatto del flogiilo,, abbiano un limite collante di 
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contrazinne quando fi unifcono ad una darà quanti- 
tà di flogillo, noi poffiarno riguardare l'aria nitrofa 
anche non fapendo preci l'amen ce quello limite , ma che 
peri) i collante , come an lìcuro giudice della falu- 
brità dell' aria in queflo particolare. 

Ma alle volle pub accadere che poli. ri. d'aria 
atmosferica contendano poli. cubici 5. d'aria fifla, ed 
un pollice cubico d'aria faiiaia di flogillo , e che 
con fegu ente meni e quelli 11. pollici cubici mifli coli' 
aria nitrofa fieno diminuiti di pillici 8. (") , ed al- 
tre volte ancora pollici 12. d'aria atmosferica pof- 
fono contenere pollici 4. d'aria fifli , e pollici 3. 
d'aria faUibre, e confeguenremente mefcolati coli' 3- 
ria nitrofa diminuiremo di pollici 8., Tenia che que- 
lle due arie fieno egualmente falubri . 

Poiché in quefto caio la fabbrica di quelli ulti- 
mi 11. pollici d'aria atmosferici ila alla falubrirà de* 
primi 11. pollici, come 8. 6. converrà fcparare la 
quantità del flogillo dalla quantità dell' aria Uffa , e 

Tempio vero ^febbene lo (ia il più delle volte che 
il mailìmo di diminuzione totale indichi il maffi- 
mo di falubrità dell' aria, e ciò anche nella fup- 



(•) La diminuzioni dell' aria aimeiftùca nei fucteàe- 
ni mai in prepmzieni 1) pandi . 
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quello argomento , ho creduto di doverlo qui defcri- 
vere, aftinché meglio lì rilevi quanto dilli alla pag. 4. 
delle mie ricerche, e li regga maggiormente quan- 
to ingegnofe fono le produzioni di quello eccel- 
lente FÌCco , cotanto benemerito a quella nuova 
importante parte della Chimica. 

Riempito d'acqua un graffo tubo FE Tjv. z. 
Fig. 1., divifo in mifure, ciafcuna delle quali è fud- 
diviia in parti eguali , fi capovolge in un fecchio ri- 
pieno d'acqua, quindi coli' apparato Hello con cui 
introduce!! l'aria fifla ec rappre feti tato nella Tini. z. 
Fig. 3, introdaconfi nel tubo quelle mifure A' aria 
nitrofa che fi dfflìderano introdurre , indi preparata 
una boccierta GH Fig. j. di una nota capacità ri- 
piena di quell' aria , la cui falubrità fi defidera efplo- 
rare , fi adatta al tubo FE un largo imbuto , e te- 
nendo chiufa con un dito la bocca della boccietta GH 
quella fi fommerge nell' acqua , e folto l' imbuto fi 
apre ritirando il dito ; allora l' aria atmosferica , Ec- 
come fpeci fica mente piìi leggiera dell' acqua , mon- 
ta attraverfo l'acqua nel tubo, e va a mifchiarfi, 
coli' aria nitrofa già introdotta. E ficcarne fono no- 
te le quantità originali delle arie nitrofa ed atmosfe- 
rica, confeguen temente ì noto lo fpazio che occu< 
perebbero quando l'uni l'altra non fi diftruggeife - 
10 ; cosi tutto quello fpaiio che farà di meno iodi- 



73 

eherà la quantità della diminuzione operata dall' a- 
ria nitrofa. 

Quello e l'apparato di Prieflley the a ragione 
e«li cr;de fuperiore a quello di Lavoifier. Poichi 
iti- quello i più efatro ne più lenii bile, come chiun- 
que anche appena iniziato in quella parte della Chi- 
mica pah di leqoieri comprenderlo . 

Ma fe li defiderallè aver anche più feufibilmen- 
te le minime differenze ce , baita ofare di un tubo più 
lungo e riftretio , quale è il difegnaro nella Fig. z. f 
e per n.in. aver l'incomodi) di tener ibmmerfe le ma- 
ni peli" acqua ed aprire fono l'imbuto la boccice- 
la, il eh* putì imbaratiare taluno, fi pub net fon- 
do elìeriore del vafe CO ftuccarvi un rubinetto di 
legno o di criLÌallo a tenuta d'aria, e nel fondo in- 
terno del vafe pirimenri (luccarvi un becchetto d'a- 
vorio o di legno lavorato interiormente a vite , affin- 
chè poffà ricevere il bocchetto del tubo FE pati- 
menti d'avorio o di legno. 

In quello apparato per introdurre le arie non 
halli «he a riempire la boccia GH di queir atia 
che G vuole introdurre , indi avitarla al robinetto 
B, il quale aperto, tolto l'aria monterà nel tu- 
bo ec. , ed affinché l'acqua polla afeendere nel 
tubo a mifura che i' aria atmosferica è diminui- 
ti dall' aria nitrofa, è neecfTario un picciolo foro 
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laterale al becchetto A d'onde polTa bevere ec. 

Quello apparato pertanto non ha che i difetti 
rilevati alla pag. 4. delle mie ricerche ; del rima- 
nente e fan (ibi li (fimo , l'aria nitrofa che fi introdu- 
ci i puriffima, e di una collante quotiti , cosi di- 
cali dell'aria aimo;f;nca ; cofe tutte che non fi ot- 
tengono con tutti gli apparati finora conciami , 
onde eccellentemente pub ferrire per tutte quelle 
fpcrieuze nelle quali le arie non fi rettificano attra- 
verfando l'acqua come i l' ia&ammabile , L'alcali- 
na ec. ec , e pub anche fervire a fare molte altre 
fpedenze ancora : altionde egli pub e(Tere ridotto in 
picciolo, poiché in vece di un ampio recipiente ne- 
ceflar.o nel!' apparato di Prie.lley per fomraerger la 
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pana io no tubo od in qualunque altro recipiente: 
Poiché è necclTario un grandiflimo imbuto corrifpon- 
dente all' apertura della campana , e eonfegoente- 
mente anche un vaftiflimo recipiente , ed anche con 
tutti quelli utenlilj e difficile a condor bene t' efpe- 
rien*a , e rivoltar fotta acqua la campana, fenza 
che l'aria non gorgogli fuori dell' imbuto : per la 
qua! cofa io utilmente mi fervo di una campana , 
al vertice della quale è Ihiceato un robinerto di le- 
gno o di crilWlo che porta fui recipiente fuperìote 
un picciolo recipiente ripieno d'acqua. 

Per tradurre dunque l'aria di quella campana 
in un tubo qualunque, riempia quello tubo d'acqua e Io 
capovolgo nel recipiente del robinelto I Tav. l. 
Fig, 4. , indi apro il robinetto , e l'acqua cadendo nel- 
la campani , l' aria monta in luogo dell'acqua, e fe 
in quello tubo fi abbia introdotta una nota quantica 
d'aria nitrofa, facilmente faprb il grado d'alterazio- 
ne che l'aria della campana avrà Cubito fìando in 
contatto del corpo fottopo/tovi (') . 

(*) Si /apporti mi mio Eliometro chi Parìa nhnfa 
fi. di egu.l ilafiìchà a*IParia atmotfeùca, il ibi a ,i- 

itttia ì precipitilo fi Itfcia per tjualche minute aperta la 
ciUvc ilei teb'nitto NO dilla vifeica. Paria atmosferica 
gravtiaadi fa P tri* MI* vtfciia t dilla btttia , U ti- 
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pofttione che l'aita Effe fu un elemento di falu- 
brità , poichi fuppoogafi che io. pollici cubici d*a- 
ni .! • . ! - contengano pollici cubici 8. d'atta 
non flogtflicata , i. d'irli fitta , e i. d'aria flogifti- 
cara, la diraiour.ione totale (arìdi pollici cubici 6,, 
e la falubrità dell'aria fari come te, ora n. poli. cub. 
poffooo ancora contenere poli, cub. 9. d'aria noo flo- 
gi.licata, poli. cab. t. d' arit A(Ta , e pollici cub. j. 
d'ari) Bogiftieata , eppure dall' aria nitrofa faranno 
dimino iti , che di poli. cub. 5, e meiw>, tuttoché la fa- 
lubriti di quelli 11. pollici cubici fia come lo. 

La feparazione dunque di quelle quantità di infaiu- 
brita lì pub 01 iene re 1 stendo il ineftolameuio delle due 
arie nitrofa ed acmoifeiica , prima in un fluido ca- 
pace ad imbevere l'aria fiffa , indi rifacendo la llef- 
fa ofpericnza in un fluido incapace ad afforbirla. 

Poiché fuppongafi che nella prima efperienza 
fatta nel fluido capace ad afibrbire 1' aria fiffa la di- 
minuzione fia Hata di pollici ti. , e che quando fi è 
rifatta la ftefla fperienza nel fluido incapace ad af- 
forbirla (ia flati di foli pollici 3. , diremo che in 
quel volume d'aria eranvi pollici 3. d'aria Affa, c 
pollici 6. d'aria falubre , nella fappofìzione Tempre 
che l' aria libera del flogifio unendoli con quello fìa 
diminuibile della meta. 

Il fluido ittiffinio a bevere l'aria Afta, come 
E 
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ognun fa, i l'acqua; perciò Della efperienta che 
determina la quantità dell' aria fiJTa G deve far ufo 
di quella. Per la feconda poi l'olio farebbe conve- 
nevoli/Timo , fe non folfe sì facilmente coagulabile , 
e non fi attaccale tanto pertinacemente alle pareti 
del vetro ; 

Per lo che io credo che, eccetto il mercurio, 
altro fluido non vi fia che fervir polla a quello fine . 
Dico il mercurio, poiché febbene, come di (opra 
fi oifervò , egli fia attaccabile dall' acido nitrofo 
che depone l'aria nitrofa, e co nfeguente mente pof- 
fa calcinandoli alforbirc dell' aria fifa, lì pub pe- 
rò determinare la quantità di quella afibrbimen- 
to, fe pureè neceflario quello computo; poiché egli è 
vero che il mercurio calcinandofi afforbifee dell' aria 
filfa , ma egli é vero altresì che difeiogliendofi il 
mercurio nell* acido nìtrofo , manda fuori dell* aria 
nitrofa , la quale forfè .potrebbe compenfare la di- 
minuzione prodotta dall' aria filfa. 

Pottebbefi fotfe a ciò opporre che calcinando^ 
i metalli acquillano un maggior pefo appunto perché 
aifothifeono maggior quantità d'aria di quella che 
eglino difmettino. Ma quello ragionamento parmi 
che vaglia foltanto nel cafo che i metalli lieno cal- 
cinati dal fuoco , e non già quando fono calcinati 
di un acido, come i l'acido nitrofo, il quale con- 
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tiene molla aria da per fé , e perciò può benifTimo 
accadere che i metalli in eira difciolti olire l'ari», 
che da eflì li (Volge, 'Volgano ancora nell'atto dell' 
e (Ferve (e cri va dell'aria dell' i Ile fio acido ; nel qual 
cafo non farebbe da computarli la quantità dell'ador- 
birtiento dell'aria fìfla. Ma io non mi azzardo di 
pronunciare cofa alcuna definitivamente fu di ciì>, 
avvertendo foltanto che comunque la cofa ria , par- 
chi- la fuperfìcie del mercurio Ga di una collante 
grandezza, non fi dovrà, facendo le efperienze Eu- 
diometriche, temere alcuno sbaglio per quello ri- 
Ma qal bifogna avvertire che per far le efpe- 
rieuze Euctiometrichc col mercurio , non bifogna far 
ufo dell'acqua net caricare l'Eudiometro, altrimenti 
quel velo d' acqua che Tempre rimane attaccato 
alle pareti del vetro puù bevere l'aria filfa preci- 
pitatane , e produrre degli errori nelle efperienze. 

Di più dopo aver ultimata l'efperienz» e ne- 
cellario di introdurre nella canna un filo di ferro, 
al quale fiavi avolra una picciola fputiga afeiutta , e 
farlo feorrere lungo la canna per levare tutta quel- 
la calce che fi i attaccata al vetro , durante l'efpe- 

Per evitar dunque tutti quelli ineovenienti io 
faccio ufo di due Eudiometri paragonati , e di uno 
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me ne fervo coflan temente per le efperietiie Eudio- 
metrìche con acqua , e dell' altro per le esperienze a 
mercurio , e cosi evito tutti gli inconvenienti , circa 
i quali bi fogni effe-re fcrupoloiìffinio . 

Ecco pertanto come l'aria nitrofa ci pub indicare 
li diverfi gradi d'infalubrità delle arie : ma in cosi dire 
io non pretendo già , lo ripeto , a quelle due cagioni 
toltanto ridurre l' infaluflriià dell' aria , mentre fono 
pienamente perfuafo , che altre ancora influir poffano 
fulla falubrirà di queflo elemento . Poiché effendo 
l'aria un dilfolvente di varj corpi , fecondo le bel- 
le nife vaiicmi di Hamilton, di Kames, e dimoiti 
altri eccellenti Filici , pub oltre queffi corpi tenerne 
in diflolulione degli altri ascerà , e produrre con- 
Tegnentemente altri perniciofi effetti ■ 

So che il celebre Dr. Hoffman ne ha fatto un 
capitolo circa i veleni contenuti nell' aria, e fo an- 
cora, per racer di molti altri, circa i quali veggafi 
Hallera (*) , che il Sig. Arbuthnot ne ha pub- 
blicato anni fono un intiero trattato col feguente 
titolo : Effaì dei tffcil ili f air fnr U carps hrnaiìn . 

Ma ficcome della prefema delle altre caufe vi- 
ranti l'aria fiamo avvertiti per lo più dai fen- 



; {*) ffrjwn Plifitl. Hi. 8. fi(f. J. 
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fi facilmente , come per efempio l'odorato ti avvertili* 
circa gli alcali volatili ec.,ed altronde quefli altri vizj 
non fono cosi comuni come l'aria fìfla ed il flogiffo ; 
credo che la cognizione di quelle due canfe VM 
«ianti l'aria Ila di grandiflima militi, tanto più 
iti* i fenfi difficilmente ce ne poffono avvenire, e 
per quella ragione appunto noi molte volte ci tro- 
viamo in evidenti pericoli , fenia avvedercene \ 
come molti efemp; fanelli giornalmente ci convita 

Prima di ultimate quèfte mie ricerche llimo ne- 
celfario di dare qui le più importanti avvertente pei 
cavar l'ari» nitro!* dai metalli , per non incorrere 
in funefti accidenti die potrebbero rendere piacevo- 
le quello genere di efperienze , tanto nifi che varj 
accidenti occorfimi mi hanno refo cauti/fimo fu di 
quello particolare . 

Di Copra indicai le ragioni per cui io preferito 
il ferro a qualunque metallo , ed accennai pure le 
j-agioni per cui adoperare fi debha l'acqui forte ve- 
nale a preferenra di qualunque altro fpirirb di ni- 
tro più concentrato per ottenere l'aria nitrofa. Ma 
non accennai qnale apparato era Decedano ad un 

Perciò dunque prendali una boccia di vetro graf- 
fo , e fe fi pub anche tubolata da una patte, quale 



i U rapprefentata nettar*», i. Ftf.j., alla bocca T 
di effa adattali toriatamente un turacciolo di fugherò 
del più compatto , e traforato net centro , accio por- 
fa ricevere il tubo arcato TV ; cib fatto ftuccafì 
tutto all'intorno il turacciolo con cera molle, ed 
all'altra elìremieà del tnbo G ftucca un bacchetto Y 
di legno lavorato interiormente a vite , atcib ad elfo 
fi polfa svitare comodamente il robinetto NO Tav. I. 
f*J. }. a cui i attaccata la vefciea da caricarli d'aria 
nitroià r cosi difpofto l'apparato dal tubo S verfafi la 
limatura di ferro, indi l'acqua fu di elfa , ed agi- 
tata hlandemente la limatura accio tutta fi bagni , dal- 
lo lìeffo tubo infonde!! l' acqua forte, ed al momento 
che fuccede l'effervefcenza eh inde li fortemente con un 
turacciolo cieco l'apertura del tubo S, e lafciato che 
dal tubo V fgorghi quella poriioned'aria che all'un di 
preffo t eguale a quella che eravi prima nella boc- 
cia, a vitali al bocchette V li robinetto NO della 
vefcioa, dalla quale fiati prima efpreffa tutta l'aria 
almo sferica, e lafciafi che l'effervefcenza fi avanzi, 
e che l'aria nitrofa entri e gonfi la vefciea a fegno 
che Ci pienamente dilìefa ; il che finalmente fucce- 
dendo voltali la chiave del robinetto NO , e fi ha 
una vefciea carica d'aria nitrofa. 

E' neceffarìo che l'apertura del tubo TV Ila 
ampia non fólo perchì l'aria nitrofa poffa liberamen- 

i 



te entrare in elfo a caricar la vefcica prontamente, 
ma ancora perchè l'aria mtrofa eoa violenza fvol- 
fjecdoli non venghi angusta dall' apertila , e fac- 
cia quindi Scoppiare la boccia . 

Di più talmente alle volte - vivace l'erTerse- 
feenia che i llevanfi da quelli particelle folide.che 
ilancianfi nel tubo e lo otturano , ed otturandolo 
imped.fcono il libero sfogo dell' ani nitrofa, la qua- 
le o fa feoppiare come 11 c'ilfe la boccia, o getta 
con impeto nella faccia di chi efpcnmenta il turac- 
ciolo con non leggiero pencolo . 

E' d'avvertirC io oltre eoe la capacita della 
boccia non Ila molto grande, perche elfendo molto 
grande fi ha molt' aria at mos feri ca , che fallandoli 
d' aria oitrofa ne beverebbe una grande quantità . 

DÌ più le boccie non devono edere fatte a pun- 
tale, poiché quelle fatte a puotale facilmente feop- 
piaoo per le fenditure e tcabroGtì , che neeeu*aria. 
roence il puntale ti lafcia . Ottime a quello ufo fo- 
no le piccole boccietle di Boemia, le quali fehbe- 
ne fieno fatte a puntale, pure bauoo nel fondo una 
{linciente groffei» e robufteiia da poter lefiftera 
. quelle efpetieuie . 



Bi 



Di i: •' apparato in appunto mi Tono h 



boriti degl 


; oli 


g.o.ni nelT efamina.e fai 
otta delle macerie comb 


diverfa fa- 
om'bili b- 


(emeriti ad 


ma 


minare le tenebre. Quelle 


fpe„e 01 e 
i in illato 




« di 




polTono etiti 
di foglie» 


,\ a 


molta tuffili, mettendo.: 
uoeo male , ed avvertendo 


d del pe- 


tieolo io ca 
E' ani 


ifpe 


Ab ci troviamo fenza ;v, 
.(Tervizinne io FIGc» che 


ndercene . 
un lume 


pollo fotto 
poco tempo 

no , feconde 


d'un 
la 


a campani non può arder 
i che lo (le'fo lame arda 
diverta nutria che gli for 
«generalmente offerito 


e che per 
p,i. o me- 

nifee l'ali- 




ih 


dai Fifiti . 



Egli i nera vero che Boyle (») , e dopo di Ini il 
celebre Dr. Cigna (i), enervarono che la fiamma deli' 
alcali più prello fi Bilingue in un vafe chiufo , che 
quella deli' olio o del levo. Ma fitcome quelli illu- 
iìri Fifici non hanno indicata precifamenre il come 
abbiano fatte quelle efperienze, per le quali & ne- 
eeflario una fcrupolofa efattezza , la divertiti di que- 
lle fperienze pub aver dipenduro dal lucignolo più 
o meno grande , e da altre circollanze ancora , onde 

aria sìmmfrrics , il ci* non fui fueetdm mW affarti» 
F,Wj%*rf affido del mncuo «. 

t» De La,»,, mi, ftt/iì. nm. 

(i) Mìfi,l. Taurin, um. i. 



Si 

io credetti di doverle rifare fu inni gli olj. 

Nel mezzo di un ampio recipiente Op Tav.z, 
Fig. 4. , it cui fondo fia coperto di uno (Irato d'ac- 
qua aito due diti ripongali la lucerna LQ. , la cui 
altezza deve edere ragguagliati a quella della cam- 
pana, acciò effa polla ardere ptecifamente nel mez- 
zo di quella ; poiché Te ardeffe o più ballo o pià 
alto della metà potrebbe formar/i ali' intorno un' at- 
mosfera d'aria viziata che cflinguercbbe la fiamma 
prima che tutta l'aria della campana folle faziata 
della dofe competente di flogiilo, ficcome li è olTer- 
vato alla pag. io. delle ricerche. In quella lucerna 
dalla apertura fuperiore verfafi tanto olio quanio ba- 
lli a riempirla intieramente, e che il lucignolo, il 
quale deve effere dì midollo vegetale, e Tempre di 
una coftante grofczza e lunghezza, fu Tempre egual- 
mente inzuppato neU' qlio. 

Nello lleflo tempo poi che con un cerino fi ac- 
cende la lucerna , quella coprelt con una- campana 
di groMo criifallo MN, e eoa nn orologio a fecon- 
di fi nota il tempo che la lucerna continua ad arde- 
re fono di elfa . In quelle fperienze io mi fono 
fervilo dell' ingegnofo orologio a fecondi del Dr. 
Franklin coftmito , e favoritomi dal mio amico il 
MarchefeD. Annibale Beccaria, non meno eccellen- 
te nella Teorica che nella pratica della Meccanica , 



La quantità del tempo in coi . : I..:. ■■ li di«erfi o!j 
dà la quantità della falubrita di «Ri . Poiché et} 
fendo falubrita delle manne ad ardete io ragio- 
oe del foglilo che ne emana , U d : -. <. a : . del tem- 
po mi dira li differenza della falubrita, otta lidi, 
veifa quantità del foglilo emanato nello iìeflb i. . 

Nel tace quelle fperieme i cui tifoltati ■■■■■■•> 
Della Tra. j. i(. . . in otdine della maggiore fa- 
lubrita delle materie i n ecellàrio che la campana, 
da ampia per aver piti fènubiH le differenze, che la 
lucerna fia Mttiffima , che fl cambi il lodinolo per 
ogni olio, e follmente che o£Di volt» ù Un la 
campana, e fi riempia d'acqua intieramente pet li- 
berarla dairaria gualla preefi.lenre, e p;r potervi 
introdurne della nuova, che deve elTere feoipre del- 
la ItelTa qualità, che deve edere letei . . - dalle 
fruente Eudiomctriche . 

Egli è perb veto che l' ioGJubmà degli ol, non 
t nella lòia ragione della quantità del He , • che 
ne emana da e : I ■ ia un dato tempo , poiché olite il 
uogiOo, emanano altte follante ancora che altera, 
polTono lo ih::, dell' aria. Ma dalle fpcrienze da 
me in gran numero ripetute rifulta'che alla quan- 
tità del fiotto almeno per gli o!j e per li graQÌ 
' e anche propsrzionale prolEmameote la quantità del 
fumo , e delle altte follarne -, e perciò anche le no- 
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(ire fperìente determinano In qualche manieri ah* 
«he qucilo elemento di infalubrità. Così aveflì avu- 
to alle mani un buono fpecchio ulìorio, che avrei 
*olontieri ellefe quelle fperieuze a tutte te altre ma- 
terie combuflibili , ed avrei determinato anche meglio 
di Defaguliers il grado di alterazione che l'aria fu- 
bifee in contatto, o (Irofinandoft fu di un metallo 
rifcaldato. Poiché molto incerta è l'efperienza di 
quello illnflre Filico dell' uccello morto più prerto 
nel recipiente ripieno d'aria che avea toccato il ra- 
me ec, di quello che fia nel recipiente d'aria che 
uvea toccato il ferro caldo, potendo quella divelliti 
procedere dalla direrfa robu!lezza dell'uccello, dal mag- 
gior calore dell' aria , e da altre cìrcoiUnze ancora . 
Tuttoeib dovrebbe effere determinato dalle fperienze 
Eudìometriche , truffine quando fi tratti di nfare 
continuamente □tenfilj di metallo od altrimenti, co- 
me a cagion d'efempio dell' ingegnofo Cammino di 
Franklin . Ma io non ho avuto ni comodo , ni tem- 
po di farle con quella accuratezza eh: è cotanto ne - 
ceffaria perbene efegnirle : frattanto io mi contenterò 
di fare qui una riflellione ; cioè che polla la verità di que- 
ftefpetienzenone di meravigliarli fc l'arii del Ridot- 
to de! Teatro ncfili ultimi giorni di C.imovale fiali 
ritrovata egualmente corrotta che quella dei Sepol- 
cri. Poiché in quei giorni in cui lì fecero quelle 
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fpefienie ardevano in quell' ambiente psr io meno 
fe non ferie di più di cento venti candele , le quali 
(opponendo che in ogni minuto primo viziino iooo. 
pollici cubici d'aria, in un'ora faranno flati alterati 
éoooo. pollici cubici ; a cib fi aggiunga la trafpìra- 
zione, e tutto il fbgiiro emanante dai polmoni di 
tante perfone ribaldate, aggravate ed oppreiTe dai 
cibi ce. che non riuniranno forprendenti i ritoltati 
delle fuddette fperienze. 

Chi volelfe convincetene anche fenza le fpe-: 
rienze Eudiometriche ofTervi come in quello ambien- 
te ardano le candele con pallido e fofeo lame, (tan- 
che quali di ardere: oflervi ìi nero e denfo fumo 
che grave ripiomba filila ftefla. forgente della luce , 
e che fi depone nelle vifeide fauci di ehi lo infpira. 

Noi non ci accorgiamo sì di leggieri di quella 
grande alterazione dell' aria, poiché da un'aria di 
gii viziata qual è quella del Teatro o delle nolìre 
carrozze che tengonli ermeticamente chìufe no! paf- 
fiamo a quella più viziata del Ridotto; ma chi dall' 
aria del di fuori velocemente palla a quella del Ri- 
dotto , immediatamente accorgefi dal lezio cadaverico 
e fetente della notabiledifferenza : ed io fono psrfuafo 
che fe taluno voleffe prenderfi quefta curio/iti , dif- 
fìcilmente fi determinerebbe a refpirar quell'aria per 
ana notte intiera. Poiché io polfo a/Tkurare che ne- 
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gli ultimi giorni di Carnovale io provai nell'entra- 
re in quel!' ambiente la (iella ItelTuTima impreso- 
ne , Te non forfè maggiore di quando entrai ne' Se- 
polcri anche piìi fetidi per efplorare il loro grado 
d'i rifililo riti : talmente era guido quell' ambiente, 
che anche molti giorni dopo il Carnovale lentivafi 
quello putrido odore che gli uomini refpirano dove 
cercano di divertirli. 

A togliere quefti inconvenienti , di cui pur trop- 
po anche i più robufti, non che i gracili efficace- 
mente fentono i più funefti effetti cogli abituali lan- 
guori , inappetenze, indigelHoni ec. , per cui noi li 
veggiamo in quei giorni a (lento ftrafeinare gli ab- 
battuti lor membri , altro rimedio non vi ha atfo- 
lutamente, che l'ufo continuato di un ventilatore 
che ne cangi ineeffantementc l'ambiente. 

La tenue fpefa e la facile efecuzione di un sì 
utile ilìrotnento, ed il predante bifogtio che abbia- 
mo di effo ci fanno fperare quefl' utile provedimen- 
10. Poiché nell' ufo di elfo non devefi temere alcun 
raffreddamento o coflipazione dall' impetuofó corren- 
te d'aria che vibrili full» tumultuofa folla dei con- 
correnti ; poiché li tubi che introducono ed afpira- 
no l'aria polTono in maniera effer difpolìi , che non 
farà punto fenGbile l'azione dell' aria che s'introdu- 
ce □ fi eftrae, e (' impreffione del freddo non è poi 
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tale in un ambiente cosi popolato che fe ne polla 
fofl'rirc alcun incomodo: altronde con tenne fpefa fi 
pub introdurre dell'aria temperata, e cosi anche 
calmare i panici timori di quelli fenlìbiii che li fan- 
no uno fcrupolo di non partire da quei luoghi fe 
non carichi di pellicce, dopo che hanno abitato per 
una notte intiera in un fepolcro. 

Il Dr. Hales al quale dobbiamo l'invenzione 
di un comodo ventilatore , ed il Dr, Defaguliers che 
ne ha dato forfè nn più comodo, e molti altri Fi- 
lici ancora hanno fatto fentire in tutta l'eflenfione 
l'importanza di quella macchina, dimoftrando quan- 
te dannato fia il rcfpirare arie di già refpirare ec., 
e noi forfè col tempo arriveremo a calcolare con 
preciCone quanta vita noi confumiamo a refpirare 
tali arie ec. ; onde io indirizzerò a quelli Filici 
chiunque dcfideraffe vederne la detenzione di elfa . 

FINE. 



Nella Stamperia di Giuseppe Ma selli. 
Con licenza de' Suptriirì. 
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ADDI ZI ONE 

"T^ TTOn ((Tendo in tempo d'inferire alla pag. 53.. 

delle ricerche, per effére di gii llampato 
r*- ir quel foglio , una efperienza da me (ani' 
in quelli ultimi giorni, chi; pienamente rifui ve uno 
de più importanti articoli della, chimica dell* aria , 
ho creduto di doverla dare qui, benché fia faori di- 
luogo, come lo e pare la nòta della pag. 80. 

L' efperienza i tale . Avendo poito in contat- 
to dell' aria filli uria mulo» di limatura di fer- 
ro e di folfo ec trovai come ha efperimentat» 
Prieflley (e) che quefla non era più mifcibile roti' 
acqua , e che per meno di una lunga agitazione 
nel!' acqua ritornava aria refpirabile , 1 f acqua 
che aveva fervito a rettificare l'aria arrofGva la 
tintura di curnefole appunto, come dicemmo alla 
pag. jj., avvenire all'aria infiammabile. 

Ed ecco provato all' evidenza il fofpetta az- 
zardato da Mr. Beaume pag. 0*97. (b) , dico az- 
zardato, poiché quefto Chimico non ha appoggia- 
to ad alcuna efperienza quanto egli dice nella fud- 
detta pagina, cioè che l'aria fiffa altro non e che aria 
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cornane tenente in jiflbltmone alcune flraniere Man- 
ze, e eh; queft' aria pub effere purificata e riconforta 
ilio flato d'iris para atmosferica, facendola artia- 
verfare divertì liquori proprii a filtrare l'aria, e a 
trattenerne le foftanie ftraniere che ne alteravano 
la tua purezza, x. Che l'aria Glia, fecondo quella 
teoria , non deve effere piii confiderata fotto quel 
punto, di viltà che fino a qneit' ora i Hata confide- 
rata , ma Critmto relativamente alle foftanze che 
L'aria pub difciogliere , e tirile quali Te ne pub ca- 
ricare.. 3. Che l'aria non i diverfa dell'acqua in 
quanto ambedue quelli clementi poiTonn fciogliere 
diverfe fodonw, e fàiiirrfenB ; che quelli elementi 
acrjuiftaóo delle nuova proprietà non già apparte- 
nenti ni all'acqua rè all'aria, ma foltanto alle fo- 
llarne di cui eglino fimo caricati t e fìccome l'ac- 
qua pub difciogliere cene folhnze delle quali e dif- 
ficile il liberarla, così pare l'aria pub caricarli di 
fofranze egualmente volatili -e dilattabili che la me- 
defima, le qnali non fi- potranno forfè giammai fe- 
parare per di fri Um ione , filtrarione, od altri mezzi. 
Ma nulladimeno fempre fari yero, ihe'le nnove 
proprietà di qneite arie fattizie- dipendono fempre 
dalle follarne ftraniere , e non dall' aria medcfima . 
Dovrà dunque da qui. in avanti eliminarli dai corfi 
di Fifka la celebre queflione bob tanta eleganza 
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promofii «eli' ameno libro de! celebre Sig. di Val- 
taire, intitolato Siitgularitis de In nature , cioè fe 
l'aria Ili un elemento a parte , o piuttofto on car- 
po rifultante dall' unione degli altri elementi ; poi- 
chi tutti i vapori , e tutto le efalazioni pofiòno per 
meno d'alcune preparazioni facilmente dimoftrarlì, 
efTere aria pura fopraccaricata di vari corpi , come 
t facile a raccoglierlo dalle mie ricerche, e fpe- 
cialmente dall' efperienza riferita in quella aggiun- 
ta, che pienamente rifoli-e la queftione ; e ficcomtf 
l'aria caricata di quelle Manze ltraniere i più pe- 
rirne dì quando ella n' è libera di effe , pno bénif- 

pendano appunto dalla prefenza od affen7a di quelli 
corpi , come già fi i indicato alla pag. 55. delle ricer- 
che: ma fono neceflarie, lo replico, molte oller va- 
lloni Eudiometriche per iftàbiiire pienamente quelì* 
punto intereffante della Fifiea, fu cui tutt'ora- fono 
divifi i pareri dei più illuftri Filòfofi, circa i quali 
veggafi l'opera di Mr. de Lo* , la cui fpiegazione- 
pure foggiate a varie difficoltà (•) , ma di C& 
altrove . 

Frattanto m'accontenterò d'avvertire chiun- 
qae Tolette intraprendere quefte offervaiioni Eudio- 
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metriche per verificare appunto la ^legazione di Mr. 
Changeux circa le variazioni del Barometro, che de- 
ve ufare d'un Barometro molto fenfibile , qual è p. ef. 
il recenti/fimo dell' Abbate Felice Fontana; poiché 
le variazioni indicate dagli ordinari Barometri non fono 
(ufficienti a quello oggetto ; . di piti le Eudiometri che 
debbano effere fatte con un Eudiometro pimtoiìo 
grande per avere più fenfibili le differente : e liceo- 
ine nell' Eudiometro a mercurio la canna non de- 
ve eccedere la lunghezza di pollici ly , ed altron- 
de t uccellano per determinare la quantità dell' a- 
ria Uffa dì fare il procella nel mercurio , lì potreb- 
be ufare di un Eudiometro flatico , cioè di un Eudio- 
metro , i! quale in vece di pefeare colla canna nel poz- 
zetto tiiTito alla tavola, pefcafTe in vece in un poz- 
zetto ripieno d'acqua pollo fu l'ellremirà d'un braccia 
d'una fenGbile bilancia ; poiché ancorché con quello 
artifizio l'aria fifia folle precipitata, ed imbevuta dall', 
acqua , pure quella feguiterebbe a pefare fui braccio 
della bilancia, e tutto quel pefo di più neceflario per 
equilibrare la bilancia, indicherebbe la quantità dell' 



vero perù, che ilnogirto unendoli all'aria atmosferica 
ne diminuire il pefo fpeciSco di quella. 




■tenuta nella canna ; le foffe 
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